Vitezslav Strfz, Jin Cuda 

Maly katalog pro konstruktery 

Operacm zesilovace 

Operacm zesilovace jsou jednou z nejvice pouzfvanych viceucelovych mikroelektronickych soucastek 
v prumysiove i spotrebni elektronice. V katalogu jsou shrnuty nejdulezitejsi vlastnosti techto modernich 
soucastek. Katalog je sestaven z nejdulezitejsich typu operacmch zesilovacu, ktere dosud u nas nebyly. 
nikde publikovany nebo jsou velmi malo zname, avsak casto jsou pouzi'vany. Znalost jejich technickych 
vlastnosti muze napomoci konstrukterum pri modermm resent navrhu elektronickych zapojeni, poprlp. 
doplnit informace pri studiu zahranicm literatury. 


Vysvetlivky pouzitych 
znaku a zkratek 

yAjj napfifove zesileni (ve V/mV, pffp. V/V) 

4uo napfifove zesileni otevrenfi smyfiky 

B, §iFka prenaseneho pasma pri zesileni 

A = 1 (v MHz) 

BW §irka pasma (v MHZ) 

C c kapacita kompenzafiniho kondenzeitoru 

(pF) 

C\ vstupni kapacita (pF) 

/ cc napajeci proud 

I , B vstupni klidovy proud 

I\d vstupni proud (mA) 

/,o vstupni proudova nesymetrie 

/ 0 vystupni proud 

P tot ztratovy vykon celkovy 

fl, vstupni odpor 

Ro vystupni odpor 

Sr rychlost prebfihu (V/ps) 

t, doba nabehu (ps, prip. ns) 

doba ustaleni (v ns, poprip. us) 

U\ vstupni nap6ti soufazove (V) 

-«id vstupni nap6ti diferenfini (V) 

C/,o vstupni nap6(ova nesymetrie 

Uh vstupni §umove napeti (v nV/ y Hz) 

U 0 vystupni napeti mezivrcholove, pri unipo- 
larnim napajeni vrcholove 
U s napajeci nap§ti; u - unipolarni, s - symet- 
ricke 

rozsah dovolene pracovni tepioty: 

A-55 az +125 °C 
B -25 a t +70 °C 
C -25 az +85 °C 
D 0 a i +70 °C 
F -40 az +85 °C 
G -40 az +105 °C 
H -10 az +70 °C 
J -20 ai +85 °C 
K -55 az +70 °C 

Maid pismena pred ciselnym udajem nebo za 
nim znamenaji: 

s symetricke napdti 

u nesymetricke napeti (unipolarni) 

p piko 

f femto 

k kilo 

G giga 

T tera 

Ve sloupci „D“ (Drub): 

B bipolarni (prechodovy) 

BF bipolarni se vstupnim polem h'zenym tran- 

zistorem 

BJF bipolarni ve vstupnim prechodovym polem 

rizenym tranzistorem 
BM technologie BiMOS 

CM technologie CMOS 


CB bipolarni komplementdrni proces 

H hybridni 

L vyroben podle spolehlivostni normy vyrob- 

ce 

LB vyroben podle normy MIL-STD 883, 

Level B 

S kfemikovy 

Sg s kremikovym hradlem 

Ve sloupci „P“ (PouzitO: 

A pro analogova zapojeni 

ALP nastavitelny maly prikon 

B oddelovaci zesilovafi (buffer) 

C pro komunikafini pristroje 

CF s proudovou zpdtnou vazbou 

CPR cislicov§ programovatelny 

Cv dislicove rizeny 

D dekompenzovany 

F s napefovou zpdtnou vazbou 

I pro prumysiove pouziti 

K komparator 

LP s malym prikonem 

LT laserem trimovany 

Ml prevodnik impedance 

MP mikrovykonovy zesilovafi 

MZ s malym ziskem 

NN nizkonap§fovy 

n§ s malym sumem 

OS zkrat na vystupu neni definovdn 

P presny zesilovac 

PR programovatelny 

PZ proudovy zesilovafi 

RZ s regulovatelnym ziskem 

S pro spinaci obvody 

SH pro vzorkovaci a pridrznd zesilovafie 

SP spolehlivy, uroveii zkoufiky 1,2 

§ §irokopdsmovy 

§D Sirokopasmovy, dekompenzovany 

TR transkonduktanfini 

TX vysilafi 

U univerzalni 

UF napfitovy sledovafi 

UK napfifovy komparator 

UVR ultra rychly 

V vykonovy 

VN vysokonapfifovy 

vns s velmi malym fiumem 

VR velmi rychly 

Ve sloupci „(7,o“: 

Pozndmka TK udava teplotni soufiinitel TK U\o 
(v nV/K). 

Ve sloupci „P“ (pouzdro): 

Uvadi se typove oznafieni podle mezindrodnfi plat- 
nych norem nebo zvyklosti: 

DIP plastovfi pouzdro s vyvody ve dvou raddch 

CDIP keramicke pouzdro s vyvody ve dvou 
raddch 

MDIP kovove pouzdro s vyvody ve dvou radach 


SO plastovfi pouzdro se zmenfienymi rozmery 
pro technologii povrchove montaze 
LCC plastove pouzdro s bofinimi vyvody 
Ve sloupci „V“ (vyrobce): 

AD Analog Devices Inc., USA a SRN 
ALD Advanced Linear Devices Inc., USA 
CC Comlinear Corporation, USA, 

evropske zastoupeni Transtech, SRN 
D Datel Corp., USA 

H Harris Semiconductor, USA a SRN 

IN Intersil Inc., nyni Harris 

LT Linear Technology Corp., USA, 

evropske zastoupeni Bacher, Rakousko 
M Motorola Inc., USA a SRN, evropske 
zastoupeni pro CSFR firma Elbatex, 
Praha 

MX Maxim Integrated Productis Inc., USA 
evropske zastoupeni 
Spezial Electronic, SRN 
NS National Semiconductor Corp., 

USA a SRN, zastoupeni pro 
CSFR firma Elbatex, Praha 
P Philips Components, Holandsko 

PMI Precision Monolithics Inc., USA, 

nyni Analog Devices 
PL Plessey Semiconductors Ltd; 

Velka Britenie 

R Raytheon Semiconductors Corp., USA 

S Siemens AG., SRN 

SX Sipex Corp. SRN a USA 

Tl Texas Instruments Inc., USA a SRN 
V Valvo GmbH., SRN, nyni 

PHILIPS Components 
RFT Halbleiterwerk Frankfurt/Oder, 

SRN, nyni MTG 

Ve sloupci „Z“ (zapojeni vyvodu): 

Zapojeni jsou ofiislovana. Jejich vyobrazeni je na 
konci katalogu. 

Oznafieni vyvodu v zapojenich: 

B booster 

FF napajeni v primfim smfiru 

INH inhibit 

/se, ridici vstup 

K, Kl 

K 2i K 3 kompenzace kmitoctove charakteristiky 
N, N 1t 

N 2 kompenzace vstupni 

napefove nesymetrie 
NC nepouiity vyvod 

PWR vstup pro rizeni vykonu 

O vystupu 

GND zemnici (spolefiny) vyvod 

-/ invertujici vstup 
+/ neinvertujici vstup 
U s napajeci napfiti 
-U s zapome napajeci napeti 
+U S kladne napajeci napeti 

\ 
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AD101AH B 


AD201AN 

AD301AH 

AD301AN 


AD301ALN 


AD504JH B 
AD504KH B 
AD304LH B 
A0504MH B 
AD504SH B 
AD505J B 
AD505K B 
A0505S B 
A05063H B 
AD506KH B 
AD506LH B 
AD506SH B 
AD5073H B 
AD507KH B 
AD507SH B 
AD508J B 
AD508K B 
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§,VR 

B 
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s30 sl5 500 

s30 sl5 500 

s30 sl5 500 

s30 sl5 500 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s3 slO 

s3 slO 

s3 slO 


sU S sU S 


3U s s 

sU S sU S 
sUe sU c 


sU S sU S 


s4 slO 
s3 slO 
s3 slO 
s3 slO 
sl2 sll 
sl2 sll 


sU S sU S 


U I0 *10 


max max 
QmV] CnA] 


10 
10 

/,? |50 


2 5p 

50TK 

1 5p 

20TK 

1 5p 

10TK 

1 5p 

50TK 


6 12 

5 4 

50 

20 

20 

2.5 40 

1.5 15 

0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 

5 

2.5 

2.5 

3.5 

1.5 
1 

1,5 

5 25 

3 15 

4 15 



T8-4 
T8-4 
T8-4 
T8-4 
T10-1 
T10-1 
T10-1 
T8-6 
T8-6 
T8-6 
T8-6 
D T8-9 
T8-9 
T8-9 
T8-4 
0 IT8-4 


2 









































































TYP 

D 

P 

AD508L 

B 

P 

AD509JH 

B 

VR,9 

AD509KH 

B 

VR,9 

AD5095H 

B 

VR,9 

AD510JH 

B 

P,LT 

AD510KH 

B 

P,LT 

AD510LH 

B 

P,LT 

AD510SH 

B 

P,LT 

AD511A 

B,F 

U 

AD511B 

B,F 

U 

A0511C 

B,F 

U 

AD512K 

B 

U,OS 

13 

A0512S 

B 

U,OS 

13 

AD513K 

B,F 

U 

AD514J 

B 

u 

AD514K 

B 

u 

AD514L 

B 

u 

AD514S 

B 

u 

* AD515JH 

B,F 

U,13 

A0515KH 

B,F 

U,13 

A0515LH 

B,F 

U, 13 

AD515AJF 

B,F 

U,13 

AD515AKH 

B,F 

U,13 

AD515ALH 

B,F 

U,13 

AD516J 

B,F 

U 

AD516K 

B,F 

U 

A0517JH 

B 

P,LT 

AD517KH 

B 

P,LT 

AD517LH 

B 

P,LT 

AD517SH 

B 

P,LT 

AD518JH 

B 

VR 

AD518KH 

B 

VR 

AD518SH 

B 

VR 

AD5183N 

B 

VR 

'AD518KN 

B 

VR 

AD522A 

B 

P,RZ 

AD522B 

B 

P,RZ 

AD522C 

B 

P,RZ 

AD522S 

B 

P,RZ 

AD523J 

B,F 

P,13 



U I 

P tot 

*a 

U S 

U I0 

I I0 

X IB 

X I+ 

max 

[V] 

max 
[mW ] 


[V] 

max 

CmV] 

max 

CnA] 

max 

CnA] 

slL 


D 

s!5 

0,5 

1 

10 


sll,5 sU 
sii 


10 50 

8 25 

8 25 

0,1 5 

0,05 4 
0,02 2,5 
0,05 4 



1 

3 50 


8 2p 
20 


250 40 


200 50 15> 10 

200 50 15 =*10 

25 100 

4pF 

13 100 

4pF 

10 100 

4pF 

13 100 

4pF 

25 IT 100 >25 

10 IT 100 >25 

5 IT 100> 25 

200 2>1 200 >50 


100 
2pF 

100 
2pF 

100 
2pF 

100 

2pF 

300f 1000T 

0,8pF 

150f 1000T 
0,8pF 

75f 1000T 

0,8pF 

300f 1000T 
0,8pF 

150f 1000T 
0,8pF 

75f 1000T 

0,8pF 


15c 30+ 

20 + 

15c 30+ 

20 + 

10 10 + 

0,3+ 

10 10 + 

0,3+ 

10 10 + 

0,3+ 

10 10 + 

0,3+ 

1+ 75 

7p 

1+ 75 

7 ^+ 

1+ 75 


0,75+ 
0,35+ 50+ 

0,35+ 50+ 

0,35+ 50+ 

1+ 50+ 

1+ 50+ 


3 20p 
1 lOp 
0,15 1 
0,07 0,75 
0,05 0,25 
0,07 0,2 
10 200 

4 50 

4 50 

10 200 

4 50 

0,4 20 
0,2 10 
0,1 5 

0,2 20 

50 


0,5 

100> 25 

0,5 

100 > 50* 

0,5 

100 > 50 ( 

0,5 

100> 25* 

0,5 

100 >25' 


7, 34 T099 
7, 3+ T099 


0,25+ 20+ 
0,25+ 20+ 
0,25+ 20+ 
0,25+ 20+ 


25 10G 

15 10G 

10 10G 

25 10G 

lp 10T 

3pF 


D T8-4 
D T8-9 
D T8-9 
D T8-9 
D T8-2 
D T8-2 
D T8-2 
T8-2 
Z5-1 
Z5-1 
Z5-1 
0 T8-6 


T8-1 
T8-1 
D8-1 
08-1 
014-8 
014-8 
D14-8 
D 014-8 
D T8-6 
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p 
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: c [ P f] 
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H 

V 
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AD548AQ 

BF 

P,13 

s4,5- 

s20 

sll 


F 

sl5 

2 

lOp 

30p 

3T 

1000*300 

12 


30+ 

<0,2 

CDIP8 

AD 

D8-6 




18 









3pF 


1,8+ 

0,8+ 


8fj+ 




AD548AR 

BF 

P,13 

s4,5- 

s20 

sll 


F 

sl5 

2 

lOp 

30p 

3T 

1000*300 

12 


30+ 

<0,2 

S08 

AD 

S8-6 




18 









3pF 


1,8+ 

0,8+ 


8y+ 




AD548BH 

BF 

P > 13 

s4,5- 

s20 

sll 


F 

sl5 

0,5 

5p 

15p 

3T 

1000*300 

3 12 


30+ 

<0,2 

T099 

AD 

T8-6 




18 









3pF 


1,8+ 

0,8+ 


8^i+ 




AD548BQ 

BF 

P,13 

s4,5- 

s20 

sll 


F 

sl5 

0,5 

5p 

15p 

3T 

1000*300 

3 12 


30+ 

<0,2 

CDIP8 

AD 

D8-6 




18 









3pF 


1,8+ 

0,8+ 


8^+ 




AD548BR 

BF 

P,13 

s4,5- 

s20 

sll 


F 

sl5 

0,5 

5p 

15p 

3T 

1000*300 

3 12 


30+ 

<0,2 

SOS 

AD 

S8-6 




18 









3pF 


1,8+ 

0,8+ 


Bp 




AD548CH 

BF 

P > 13 

s4,5- 

s20 

sll 


F 

sl5 

0,25 

5p 

lOp 

3T 

1000*300 

3 12 


30+ 

<0,2 

T099 

AD 

T8-6 




18 









3pF 


1,8+ 

0,8+ 


8^1+ 




AD548CQ 

BF 

P, 13 

s4,5- 

s20 

sll 


F 

sl5 

0,25 

5p 

lOp 

3T 

1000*300 

3 12 


30+ 

<0,2 

CDIPB 

AD 

D8-6 




18 









3pF 


1 1,8+ 

0,8+ 


8^+ 
































TYP 


D 


P 


V 


Z 


AD5483N BF 

AD5483R BF 

A0548KN BF 

AD548SH BF 

AD548SQ BF 

AD548TH BF 
AD548TQ 

AD5493H BF 
AD549KH BF 
AD549LH BF 
AD549SH BF 
AD6113H BF 
AD611KH BF 
AD6423H BF 
AD642KH BF 
A0642LH BF 
AD642SH BF 
AD6443H BF 
AD644KH BF 
AD644LH BF 
AD644SH BF 
AD645AH BF 
AD645BH BF , 
AD6453N BF 
AD645KN BF 
AD645SH BF 
A06473H BF 
AD647KH BF 
AD647LH BF 
A0647SH BF 
AD647SE BF 
AD648AH BF 
AD648AQ BF 
A0648BH BF 
AD648BQ BF 
AD648CH BF , 
A0648CQ BF 
AD6483N BF 


s4,5- s20 

18 

s4,5- s20 

18 

s4,5- s20 

18 

s4,5- s20 

18 

s4,5- s20 

18 

s4,5- s20 

18 

s5-18 slL 


s5-18 sUg 

s5-18 sllg 

S5-18 sU g 

s5-18 s30 

s5-18 s30 

s5-18 s20 

S5-18 s20 

S5-18 s20 

S5-18 s20 

s5-18 s20 

S5-18 s20 

S5-18 s20 

s5-18 s20 

s5-18 sllg 

s5-18 sUg 

s5-18 sUg 

s5-18 sUg 

S5-18 sUg 

s5-18 s20 

S5-18 s20 

s5-18 s20 

S5-18 s20 

s5-18 s20 

sl8 sU q 

s4,5-18 ^ 

sl8 sl) q 

s4,5-18 b 

sl8 sU q 

s4,5-18 

sl8 sU q 

s4,3-18 b 

sl8 sll q 

s4,5-18 b 

sl8 sll q 

s4,5-18 ^ 

sl8 sll q 

s4,5-18 b 


sll 
si 1 
sll 
sll 
sll 
sll 

slB 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
slO 


sUg 500 


SUg 500 


sUg 750 


sUg 750 


slO 

slO 

slO 

slO 

slO 

slB 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
s!8 500 


max max max 
[mV] [nA] [nA] 


2 lOp 30p 
0,5 5p 15p 
0,5 5p 15p 
2 lOp 30p 
2 lOp 30P 
0,5 5p 15p 

1 50f 250f 
0,25 30f lOOf 
0,5 20f 60f 
0,5 30f lOOf 

2 5Op lOOp 
0,5 25p 50p 
2 5p 75p 
1 2p 35p 
0,5 2p 35p 

1 2p 35p 

2 lOp 75p 
1 5p 35p 
0,5 5p 35p 
1 5p 35p 
0,5 lp 5p 
0,25 0,5p 3p 
0,5 lp 5p 
0,25 0,5p 3p 
0,5 lp 5p 

1 5p 75p 
0,5 2p 35p 
0,25 2p 35p 
0,5 2p 35p 
0,5 2p 35p 

2 lOp 30p 
2 lOp 30p 
1 5p 15p 

1 5p 15p 
0,3 5p 15p 
0,3 5p 15p 

2 lOp 30p 


1000»300“ 12 

1 , 8 + 

100 0300° 12 

1 , 8 + 

1000=*300° 12 

1 , 8 + 

1000»300° 12 

1 , 8 + 

100 0300° 12 

1 , 8 + 

100 0300° 12 

1 , 8 + 

100 0300° 12 
3 = 

1000^300° 12 
3 3 

1000>300° 12 
3 : 

1000*300° 12 
3 = 

on 


AD 

D8-6 

AD 

D8-6 

AD 

D8-6 

AD 

T8-6 

AD 

D8-6 

AD 

AD 

T8-6 

D8-6 

AD 

T8-6 

AD 

T8-6 

AD 

T8-6 

AD 

T8-6 

AD 

T8-6A 

AD 

T8-6A 

AD 

T8-22A 

AD 

T8-22A 

AD 

T8-22A 

AD 

T8-22A 

AD 

T8-22A 

AD 

T8-22A 

AD 

T8-22A 

AD 

T8-22 A 

AD 

T8-6C 

AO 

T8-6C 

AD 

D8-6 

AD 

D8-6 

AD 

T8-6C 

AD 

T8-22A 

AD 

T8-22A 

AD 

T8-22A 

AO 

TB-22A 

AD 

L20-22 

AD 

T8-22A 

AD 

D8-22 

AD 

T8-22A 

AD 

08-22 

AD 

T8-22 A 

AD 

D8-22 

AD 

D8-22 





































AD648JR BF 
AD648KN BF 
AD648KR BF 
AD648SH BF 
A0648SQ BF 
AD648TH BF 
AD648TQ BF 
AD704AN BF 
AD704AQ BF 
AD704AR BF 
A0704BQ BF 
A0704JN BF 
AD704JR BF 
AD704KN BF 
A0704TQ BF 
AD705AQ BF 
AD705BQ BF 
AD705JN BF 
AD705JR BF 
AD705KN BF 
AD705TQ BF 
AD706AQ BF 
AD706BQ BF 
AD706DN BF 
AD706JR BF 
AD706KN BF 
AD706TQ BF 
AD707AH BF 
AD707AQ BF 
AD707AR BF 
AD707BH BF 
AD707BQ BF 
AD707CH BF 
AD707CQ BF 
AD7073N BF 
AD7073R BF 
AD707KN BF 


slB 

s4,5-18 

,sl8 

s4,5-18 

sl8 

s4,5-18 

sl8 

s4,5-18 

sl8 

s4,5-18 

slB 

s4,5-18 

sl8 

s4,5-18 


U I P tot 

h* 

max max 

[ V 3 C mW J 


sU s slB 500 


sU s sl8 500 


sUg sl8 500 


sU c s!8 500 


sUg slB 500 


sUg sl8 J 500 


s0,7 sUg 650 

s0,7 sUg 650 

s0,7 sUg 650 

s0,7 sUg 650 

s0,7 sUg 650 

s0,7 sLL 650 
b 

s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 


sUg sUg 500 


sUg sUg 500 


sUg sUg 500 


sUg sllg 500 


sUg sUg 500 


sl) c sU c 500 


sUg sUg 500 


sUg sUg 500 


sUg sUg 500 


sUg sUg 500 


u s 

U I0 

T IO 

T IB 

R I 

[MS] 

[V] 

max 
[ mV ] 

max 

CnA] 

max 

CnA] 


sl5 

2 

lOp 

30p 

300T 

3pF 

sl5 

1 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

1 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

2 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

2 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

1 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

1 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

0,15 

250p 

270p 

300G 

2pF 

sl5 

0,15 

250p 

270p 

300G 

2pF 

sl5 

0,15 

250p 

270p 

300G 

2pF 

sl5 

0,07 

lOOp 

150p 

300G 

2pF 

sl5 

0,15 

250p 

270p 

300G 

2pF 

slS 

0,15 

250p 

270p 

300G 

2pF 

sl5 

0,07 

lOOp 

150p 

300G 

2pF 

sl5 

0,1 

150p 

200p 

300G 

2pF 

sl5 

0,09 

150p 

150p 

300G 

2pF 

sl5 

0,03 

lOOp 

lOOp 

300G 

2pF 

sl5 

0,09 

150p 

150p 

300G 

2pF 

sl5 

0,09 

150p 

150p 

300G 

2pF 

sl5 

0,03 

lOOp 

lOOp 

300G 

2pF 

sl5 

0,02 

lOOp 

lOOp 

300G 

2pF 

sl5 

0,1 

150p 

200p 

300G 

2pF 

sl5 

0,05 

lOOp 

HOp 

300G 

2pF 

sl5 

0,1 

150p 

200p 

300G 

2pF 

sl5 

0,1 

150p 

200p 

300G 

2pF 

sl5 

0,05 

lOOp 

HOp 

300G 

2pF 

815 

0,05 

lOOp 

120p 

300G 

2pF 

sl5 

0,09 

2 

2,5 

200G 

sl5 

0,09 

2 

2,5 

200G 

sl5 

0,09 

2 

2,5 

200G 

sl5 

0,02 

1,5 

1,5 

300G 

sl5 

0,02 

1,5 

1,5 

300G 

sl5 

0,01 

1 

1 

400G 

sl5 

0,01 

1 

1 

400G 

sl5 

0,09 

2 

2,5 

200G 

sl5 

0,09 

2 

2,5 

200G 

s!5 

0,02 

1,5 

1,5 

300G 



hn cfe] 


1000>300 12 30+ 

> 1 + > 0 , 8 + 

1000>300° 12 30+ 

> 1 + > 0 , 8 + 

1000>300° 12 30+ 

> 1 + > 0 , 8 + 

1000*300° 12 30+ 

> 1 + > 0 , 8 + 

1000*300° 12 30+ 

3*1+ 3*0,8 + 

1000*300° 12 30+ 

>1+ j8+ 

10003*300° 12 30+ 1<0,4 

> 1 + > 0 , 8 + 

2000*200° 13 22+ |<2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000>200° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000*200° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000>400° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000>200° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000>200° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000*400° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000=-400° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000>300° 13 4700c 22+ <0,6 

3-0,1+ >0,4+ 

2000*400° 13 4700c 22+ <0,6 

>0,1+ >0,4+ 

2000*300° 13 4700c 22+ <0,6 

>0,1+ >0,4+ 

2000*300° 13 4700c 22+ <0,6 

>0,1+ >0,4+ 

2000*400° 13 4700c 22+ <0,6 

>0,1+ >0,4+ 

2000*400° 13 4700c 22+ <0,6 

>0,1+ >0,4+ 

2000*200° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

2000*400° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

2000*200° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

2000*200° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

2000*400° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

2000*400° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

13> 3 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13 > 3 01 13,5 


>0,5+ >0,15+ 11+ 

13> 3 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13 * 5 o1 13,5 60 

=-0,5+ >0,15+ 11+ 

13> 5 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13> 8 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13> 8 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13>3 01 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13 >3 o1 13,5 60 

*0,5+ >0,15+ 11+ 

13* 5 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 


P 

V 

SO 8 

AO 

0IP8 

AD 

S08 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

C0IP8 

AD 

0IP14 

AD 

CDIP 

14 

AD 

S016 

AD 

CDIP 

14 

AD 

DIP14 

AD 

S016 

AD 

0IP14 

AD 

CDIP 

14 

AD 

CDIP8 

AD 

CDIP8 

AO 

DIPS 

AD 

S08 

AD 

DIP8 

AD 

CDIP8 

AD 

CDIP8 

AD 

CDIP8 

AD 

DIP8 

AD 

S08 

AD 

DIPS 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

S08 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

DIP8 

AD 

SOB 

AO 

DIP8 

AD 



6 































TYP 


D 


P 


V 


z 


TYP 

D 

1 

u s 

max 

[ v3 

1 

U I 

X I+ 

max 

[V] 

P tot 

max 

"mW] 


U S 

[V] 

U I0 

max 

[mV] 

T I0 

max 

[nA] 

I IB 

max 

[nA] 

R I 

[mq] 

ft F] 

A U 

A uo° 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

[V] 

SR+ 

[v/,ua 

I Q [mA] 

C c [pF] 

B1+ 

[MHz] 

R LQJ 
tJQlal 

rffc] 

T S 

CmA] 

[SSj 

P 

V 

Z 

AD707KR 

BF 

P,OS 

s22 

sU c 

sL) c 

500 

D 

sl5 

0,02 

1.5 

1,5 

300G 

13>5 bl 

13,5 

n 


60 

<3 

S08 

AD 

S8-3 





b 

b 








>0,5+ 

>0,15+ 


11+ 





AD707SH 

BF 

P,OS 

s22 

sl) c 

sU c 

500 

A 

sl5 

0,02 

1,5 

1,5 

300G 

13>5 o1 

13,5 



60 

<3 

T099 

AD 

T8-2 





J 

b 








>0,5+ 

>0,15+| 


11+ 





AD707SQ 

BF 

P,OS 

s22 

sll c 

sll r 

500 

A 

sl5 

0,02 

1,5 

1,5 

300G 

13>5 o1 

13,5 



60 

■<3 

CDIP8 

AD 

D8-3 





b 

b 








>0,5+ 

>0,15+ 


11+ 





AD707TH 

BF 

P,OS 

s22 

sU c 

sU c 

500 

A 

sl5 

0,01 

1 

1 

400G 

13>8 01 

13,5 



60 

<3 

T099 

AD 

T8-2 





b 

b 








>0,5+ 

>0,15+ 


11+ 





AD707TQ 

BF 

P,OS 

s22 

sU c 

sU c 

500 

A 

Si 5 

0,01 

1 

1 

400G 

13 > 8 o1 

13,5 



60 

<3 

CDIP8 

AD 

08-3 





J 

b 








>0,5+ 

>0,15+ 


11+ 





AD7O0AH 

BF 

P,OS 

s22 

sU c 

sU c 

500 

F 

sl5 

0,1 

2 

2,5 

200G 

10> 3 o1 

13,5 



60 

<5,5 

T099 

AD 

T8-22 A 






b 







* 

>0,5+ 

>0,15+ 


11+ 





AD708AQ 

BF 

P,OS 

s22 

sU r 

sU c 

500 

F 

sl5 

0,1 

2 

2,5 

200G 

10>3 o1 

13,5 



60 

•*=5,5 

CDIP8 

AD 

D8-22 





b 

b 








>0,5+ 

>0,15+' 


11+ 





AD707BH 

BF 

P,OS 

s22 

sU c 

sU c 

500 

F 

sl5 

0,05 

1 

1 

400G 

10> 5 01 

13,5 



60 

-5,5 

T099 

AD 

T8-22A 





D 

b 








>0,5+ 

>0,15+ 


11+ 





AD708BQ 

BF 

P,OS 

s22 

sLl c 

sLL 

500 

F 

sl5 

0,05 

1 ‘ 

1 

400G 

10> 5 o1 

13,5 



60 

-5,5 

CDIP8 

AD 

08-22 





b 

b 








>0,5+ 

>0,15+ 


11+ 





AD708JN 

BF 

P,OS 

s22 

sll r 

sU c 

500 

D 

sl5 

0,1 

2 

2,5 

200G 

10> 3 o1 

13,5 



60 

-5,5 

DIPS 

AD 

D8-22 





b 

b 








>0,5+ 

>0,15+ 


11+ 





AD708SH 

BF 

P,OS 

s22 

sll c 

SU C 

500 

A 

sl5 

0,03 

1 

1 

400G 

10> 5 01 

13,5 



60 

-5,5 

T099 

AD 

T8-22A 














>0,5+ 

>0,15+ 


11+ 





AD708SQ 

BF 

P,OS 

s22 

sU c 

sU c 

500 

A 

sl5 

0,03 

1 

1 

400G 

10> 5 o1 

13,5 



60 

<5,5 

CDIP8 

AD 

D8-22 





b 

b 








>0,5+ 

>0,15+ 


11+ 





AD711AH 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

F 

si 5 

1 

25p 

50p 

3T 

400>150° 

13 



18+ 

-3,4 

T099 

AD 

T8-6A 



13 

s4,5-18 

b 








5,5pF 


20=16+ 

<5+ 






AD711AQ 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

slB 

500 

F 

sl5 

1 

25p 

50p 

3T 

400=150° 

13 



10+ 

-3,4 

C0IP8 

AD 

D8-6 



13 

s4,3-18 









5,5pF 


20>16+ 

<3+ 


<1200+ 




AD711BH 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

F 

sl5 

0,5 

25p 

50p 

3T 

400>200 o 

13 



18+ 

<3 

T099 

A0 

T8-6A 



13 

s4,5-18 









5,5pF 


20^18+ 

*3,4+ 


<1200+ 




AD711BQ 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

F 

sl5 

0,5 

25p 

50p 

3T 

400>200° 

13 



18+ 

<3 

CDIP8 

AD 

D8-6 



13 

s4,5-18 

b 








5,5pF 


20>18+ 

■0,4+ 


<1200+ 




A0711CH 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

F 

sl5 

0,25 

lOp 

25p 

3T 

400>200° 

13 



18+ 

<2,8 

T099 

AD 

T8-6A 



13 

s4,5-18 









5,5pF 


20=»18+ 

*3,4+ 


* 1200+ 




AD711CQ 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

slB 

500 

F 

sl5 

0,25 

lOp 

25p 

3T 

400>200° 

13 



18+ 

<2,8 

CDIP8 

AD 

D8-6 

• — 


13 

s4,5-18 









5,5pF 


20^18+ 

"3,4+ 


<1200+ 




AD711JN 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

D 

sl5 

2 

25p 

50p 

3T 

400>150° 

13 



18+ 

-3,4 

DIP8 

AD 

D8-6 



13 

s4,5-18 









5,5pF 


20>16+ 

<3+ 


•*=1200+ 




AD711JR 

BF 

P,OS 

sl8 

slL 

sl8 

500 

D 

sl5 

2 

25p 

50p 

3T 

400>150° 

13 



18+ 

-3,4 

S08 

AD 

S8-6 



13 

s4,5-18 









5,5pF 


20>16+ 

-0+ 


7=1200+ 




AD711KN 

BF 

P,OS 

sl8 

sll c 

sl8 

500 

D 

sl5 

0,5 

25p 

50p 

3T 

400>200° 

13 



18+ 

< 3 

DIP8 

AD 

D8-6 



13 

s4,5-18 

b 








5,5pF 


20>18+ 

=3,4+ 


<1200+ 




AD711KR 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

D 

sl5 

0,5 

25p 

50p 

3T 

400>200° 

13 



18+ 

<3 

SOS 

AD 

S8-6 



13 

s4,5-18 

b 








5,5pF 


2018+ 

=3,4+ 


<1200+ 




A0711SH 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

A 

sl5 

1 

25p 

50p 

3T 

400>150° 

13 



18+ 

<3,4 

T099 

AD 

T8-6A 



13 

s4,5-18 

b 








5,5pF 


2016+ 

c 3+ 


<1200+ 




AD711SQ 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

A 

sl5 

1 

25p 

50p 

3T 

400>150° 

13 



18+ 

<3,4 

CDIP8 

AD 

08-6 



13 

s4,5-18 

b 








5,5pF 


2016+ 

=3+ 


<1200+ 




AD711TH 

BF 

P,OS 

sl8 

sll c 

sl8 

500 

A 

sl5 

0,5 

25p 

50p 

3T 

400>200° 

13 



18+ 

<3 

T099 

AD 

T8-6A 



13 

s4,5-18 

b 








5,5pF 


2018+ 

*3,4+ 


<1200+ 




AD711TQ 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

A 

sl5 

0,5 

25p 

50p 

3T 

40D>200° 

13 



18+ 

<3 

CDIP8 

AD 

D8-6 



13 

s4,5-18 

b 








5,5pF 


20>18+ 

=3,4+ 


<1200+ 




AD712AH 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

F 

sl5 

1 

25p 

75p 

3T 

400150° 

13 



18+ 

<6,8 

T099 

AD 

T8-22A 




s4,5-18 

b 








5,5pF 


2016+ 

-3+ 


<1200+ 




AD712AQ 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

F 

sl5 

1 

25p 

75p 

3T 

400150° 

13 



18+ 

<6,8 

CDIP8 

AD 

D8-22 




s4,5-18 









5,5pF 


2016+ 

<3+ 


<1200+ 




AD712BH 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

slB 

500 

F 

sl5 

0,7 

25p 

75p 

3T 

400200° 

13 



18+ 

<6 

T099 

AD 

T8-22A 




s4,5-18 

b 








5,5pF 


2018+ 

-3,4+ 


<1200+ 




AD712BQ 

BF 

P,OS 

sl8 

sl) c 

sl8 

500 

F 

sl5 

0,7 

25p 

75p 

3T 

40 0200° 

13 



18+ 

<6 

C0IP8 

AD 

D8-22 




s4,5-18 

b 








5,5pF 


2018+ 

-3,4+ 


<1200+ 




AD712CH 

BF 

P,OS 

sl8 

sll c 

sl8 

500 

F 

sl5 

0,3 

lOp 

50p 

3T 

400=200° 

13 



18+ 

— 5,6 

T099 

AD 

T8-22A 




s4,5-18 

b 








5,5pF 


20>18+ 

'3,4+ 


<1200+ 




AD712CQ 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

F 

sl5 

0,3 

lOp 

50p 

3T 

400200° 

13 



18+ 

<5,6 

CDIP8 

AD 

D8-22 




s4,5-18 









5,5pF 


20>18+ 

-3,4+ 


<1200+ 




AD712JN 

BF 

P,OS 

sl8 

sU c 

sl8 

500 

D 

sl5 

3 

25p 

75p 

3T 

400=150° 

13 



18+ 

< 6,8 

DIPS 

AD 

D8-22 




s4,5-18 

b 








5,5pF 


20>16+ 

'3+ 


<1200+ 




AD7123R 

BF 

P,OS 

sl8 

sll c 

sl8 

500 

D 

sl5 

3 

25p 

75p 

3T 

400>150° 

13 



18+ 

<6,8 

S08 

AD 

S8-22 




s4,5-18 

b 








5,5pF 


20>16+ 

-3+ 


<1200-1- 




AD712KN 

BF 

P,OS 

sl8 

s(J c 

sl8 

500 

D 

sl5 

1 

25p 

75p 

3T 

400=200° 

13 



18+ 

<6 

DIP8 

A0 

D8-22 




s4,3-18 

b 








5,5pF 


20>18+ 

-3,4+ 


-1200+ 




AD712SH 

BF 

P,OS 

sl8 

sll c 

sl8 

500 

A 

sl5 

1 

25p 

75p 

3T 

400150° 

13 



18+ 

<6,8 

T099 

AD 

T8-22 A 




s4,5-18 

b 








5,5pF 


20>16+ 

‘3+ 


<1200+ 




AD712SQ 

BF 

P,OS 

518 

sU c 

sl8 

500 

A 

sl5 

1 

25p 

75p 

3T 

400150° 

13 



18+ 

<6,8 

CDIP8 

AD 

08-22 




s4,5-18 









5,5pF 


20>16+ 

-3+ 


<1200+ 





AD712SQ 





























TYP 


1 

IJ s 

max 
[ V] 

U ID 

1 ID-t- 

max 

[V] 

U I 

X I+ 

max 

[VJ 

3 

tot 

max 

[mW] 

1 

U S 

[V] 

U I0 

max 

mV] 

X I0 

max 

InA] 

I IB 

max 

[nA] 

R I 

[MS] 

ftF] 

A U 

A uo° 

BW+ 

[ MHz ] 

U 0M/M 

[V] 

SR+ 

.v4is3 

I 0 OnA] 

c c r P F] 

B1+ 

[MHz] 

R 0 LC] 

t°[^s][ 

eta 

| 

1 

V 

Z 

AD712TH 

BF 

P,OS 

slB 

s4,5-18 

sU S 

sl8 

500. 

A 

sl5 

0,7 

25p 

75p 

3T 

5,5pF 

400»200° 

13 

3-18 + 

>3,4+ 

18+ 

c6 

c!200+ 

T099 

AD 

T8-22A 

AD712TQ 

BF 

P,OS 

slB 

s4,5-18 

3U S 

sl8 

500 

A 

sl5 

0,7 

25p 

75p 

3T 

5,5pF 

400>200° 

13 

3-18 + 

>3,4+ 

18+ 


C0IP8 

AD 

08-22 

A0713AQ 

BF 

P,OS 

sl8 

s4,5-18 

sUg 

sl8 

650 

F 

sl5 

1,5 

75p 

150p 

3T 

5,5pF 

400>150° 

4 >3+ 

13 

>16+ 


18+ 

9 

CDIP 

14 

AD 

D14-42 

AD713BQ 

BF 

P,OS 

sl8 

s4,5-18 

sU S 

slB 

650 

F 

sl5 

0,5 

35p 

75p 

3T 

5,5pF 

400>200° 

4 =-3,4+ 

13 

>18+ 


18+ 

9 

COIP 

14 

AD 

D14-42 

AD7133N 

BF 

P,OS 

sl8 

s4,5-18 

sUg 

sl8 

650 

D 

sl5 

1,5 

75p 

150p 

3T 

5,5pF 

400>150° 

4 >3+ 

13 

>16+ 


18+ 

9 

DIP14 

AD 

D14-42 

AD713KN 

BF 

P,OS 

sl8 

s4,5-18 

sU S 

sl8 

650 

D 

sl5 

0,5 

35p 

75p 

3T 

5,5pF 

400>200° 

4 >3,4+ 

13 

>18+ 


18+ 

i 

0IP14 

AD 

014-42 

AD713SQ 

BF 

P,OS 

sl8 

34,5-18 

sU s 

sl8 

650 

A 

sl5 

1,5 

75p 

150p 

3T 

5,5pF 

400>150 o 

4 >3+ 

13 

>16+ 


18+ 

1 

COIP 

14 

AD 

D14-42 

AD713TQ 

BF 

P,OS 

sl8 

s4,5-18 

SU S 

slB 

650 

A 

sl5 

0,5 

35p 

75p 

3T 

5,5pF 

400>200° 
4 >3,4+ 

13 

>18+ 


18+ 


COIP 

14 

AD 

014-42 

AD741H 

B 

P,C3 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

5 

200 

500 

0,3 

200>50 O 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

T099 

AD 

T8-6A 

AD7A1CH 

B 

P,OS 

13 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

6 

200 

500 

0,3 

200*20° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

T099 

AD 

T8-6A 

AD741CN 

B 

P,OS 

13 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

6 

200 

500 

0,3 

200>20° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

= 2,8 

DIPS 

AD 

D8-6 

AD7413H 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

0 

sl5 

3 

50 

200 

1 

200>50° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ ■ 

= 3,3 

T099 

AD 

T8-6A 

AD7413N 

B 

P,OS 

13 

s22 


sl5 

500 

D 

sl5 

3 

50 

200 

1 

200>50° 

10 . 
0,5+ 

1+ 

0,3+ 

*=3,3 

DIP8 

AD 

D8-6 

AD741KH 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

2 

10 

75 

2 

200>50° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

T099 

AD 

T8-6A 

AD741KN 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

'500 

D 

sl5 

2 

10 

75 

2 

200>50° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

DIP8 

AD 

D8-6 

AD741LH 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

0,5 

5 

50 

2 

200>50° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

T099 

AD 

T8-6A 

AD741LN 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

0,5 

5 

50 

2 

20050° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

DIPS 

AD 

D8-6 

AD741SH 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 

2 

20050° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

T099 

AD 

T8-6A 

AD743AN 

BF 

VNS 

OS 

sl8 

s4,8-18 

sU S 

sU S 


F 

sl5 

1 

0,1 

0,4 

300G 

18pF 

4k >lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6^i+ 

DIP8 

AD 

08-6 

AD743AQ 

BF 

VNS 

OS 

318 

s4,8-18 

sU 5 

sU 5 


F 

sl5 

1 

0,1 

0,4 

300G 

18pF 

4k >lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

= 10 

Sju+ 

C0IP8 

AD 

08-6 

AD743AR 

BF 

VNS 

OS 

slB 

s4,8-18 

sU S 

SUg 


F 

sl5 

1 

0,1 

0,4 

300G 

18pF 

4k >lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6^1+ 

S016 

AD 

S16-6 

AD743BN 

BF 

VNS 

OS 

sl8 

s4,8-18 

sU s 

SUg 


F 

si 5 

0,25 

0,05 

0,25 

300G 

18pF 

4k »2k° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

Su+ 

DIP8 

AD 

08-6 

AD743BQ 

BF 

VNS 

OS 

sl8 

s4,8-18 

3U S 

SUg 


F 

si.5 

0,25 

0,05 

0,25 

300G 

18pF 

4k >2k° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6^1+ 

CDIP8 


08-6 

AD743BR 

BF 

VNS 

OS 

sl8 

s4,8-18 

sU s 

SUg 


F 

sl5 

0,25 

0,05 

0,25 

300G 

18pF 

4k >2k° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

a 

S016 

AD 

S16-6 

AD7433N 

BF 

VNS 

OS 

slB 

s4,8-18 

sU S 

SUg 


D 

sl5 

1 


0,4 

300G 

18pF 

4k >lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6^1+ 

DIP8 

1 

08-6 

AD743JQ 

BF 

VNS 

OS 

sl8 

s4,8-18 

sU s 

sU r 

b 


D 

sl5 

1 


0,4 

300G 

18pF 

4k >lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6p+ 

CDIP8 

AD 

D8-6 

AD743JR 

BF 

VNS 

OS 

sl8 

S4.8-18 

SUg 

SUg 


D 

sl5 

1 


0,4 

300G 

18pF 

4k > lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

5p+ 

S016 

AD 

S16-6 

AD743KN 

BF 

VNS 

OS 

sl8 

s4,8-18 

sU s 

SUg 


0 

sl5 

0,5 

0,05 

0,25 

300G 

18pF 

4k > 2k° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6p+ 

DIP8 

AD 

D8-6 

AD743KQ 

BF 

VNS 

OS 

sl8 

s4,8-18 

sU s 

SUg 


D 

sl5 

0,5 


0,25 

300G 

18pF 

4k>2k° 

4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 


CDIP8 

AD 

D8-6 

AD743KR 

BF 

VNs 

OS 

sl8 

s4,8-18 

SUg 

SUg 


D 

sl5 

0,5 


0,25 

300G 

18pF 

4k>2k° 
4,5 + 

13 

2,8+ 


3,2+ 

•=io 

5^1+ 

S016 

AD 

S16-6 

AD743SN 

BF 

VNS 

OS 

sl8 

s4,8-18 

sU S 

SUg 


A 

sl5 

1 


0,4 

300G 

18pF 

4k > lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 


0IP8 

AD 

08-6 

AD743SQ 

BF 

VNS 

OS 


SUg 

SUg 


A 

sl5 

1 

0,1 

0,4 

300G 

18pF 

4k > lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6^M+ 

CDIPE 

AD 

D8-6 

AD743SR 

BF 

VNS 

OS 

sl8 

s4,8-18 

SUg 

SUg 


A 

sl5 

1 

0,1 

0,4 

300G 

18pF 

4k > lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

m 

S016 

AD 

S16-6 

AD744AH 

BF 

P,VR 

OS 

sl8 

s4,5-18 

sU S 

sl8 

500 

F 

sl5 

1 

0,05 

0,1 

3T 

5,5pF 

400 =200° 
13 >8+ 

13 

7 >5 

0+ 

18+ 

• = 5 

•=750+ 

T099 

AD 

T8-8A 

AD744AQ 

BF 

P,VR 

OS 

sl8 

s4,5-18 

sU q 

sl8 

500 

F 

sl5 

1 

0,05 

0,1 

3T 

5,5pF 

400>200 c 

13>8+ 

13 1 

75>50+ 

18+ 

• = 5 

■ = 750+ 

CDIPE 

AD 

D8-8A 

AD744BH 

BF 

P.VR 

OS 

sl8 

s4,5-18 

sU c 

S 

sl8 

500 

F 

sl5 

0,5 


0,1 

3T 

5,5pF 

400250 C 
13> 9+ 

13- 1 
75>50+ 

18+ 


T099 

AO 

T8-8A 

AD744BQ 

BF 

P.VR 

OS 

sl8 

s4,5-l£ 

sU q 

slB 

500 

F 

sl5 

0,5 

0,05 

0,1 

3T 

5,5pF 

40 0250 C 

133-9+ 

13 I 

75>50+ 

_1_ 

18+ 


CDIPf 

AC 

D8-8A 


8 



























U I P tot ^a 
X I+ 

max max 
[V] [mW] 


u s rio rio 


max max 
Cv] [ mV] [ nA] 


A0744CH BF 


AD744CQ BF 


AD7443N BF 


AD7443R BF 


AD744KN BF 


AD744KR BF 


AD744SH BF 


A0744SQ BF 


A0744TH BF 


AD744TQ BF 


AD745AN BF 


AD745AQ BF 


AD745AR BF 


AD745BQ BF 


AD7453N BF 


AD745JR BF 


A0745KN BF 


AD745SQ BF 


A0746AQ BF 


AD746BQ BF 


AD746JN BF 


AD746JR BF 


AD746SQ BF 


AD827AQ B 


AD827JN B 


AD8273R B 


AD827SQ B 


AD829AQ B 


AD8293N B 


AD8293R B 


AD829SQ B 


AD8403N B 


AD8403Q B 


AD840KN B 


s!8 500 F ,sl5 0,25 0,02 


s!5 0,25 0,02 


slB 500 D sl5 0,5 



sUg 1300 


sUg 1100 


sUg 1300 


sUg 1200 


sUg 1300 


sUg 1100 


sUg 500 


sUg 500 


sUg 500 


sUg 500 


sl5 0,5 


sl5 0,5 


sl5 0,5 


sl5 0,8 


sl5 0,8 


sl5 0,8 


sl5 0,25 


sl5 0,5 


sl5 1,5 


sl5 0,5 


sl5 1,5 


sl5 1,5 




sl8 
s4,5-18 

sl8 s6 
s4,5-18 


sUg 500 


sUg 13001 


sUg 1500 


sUg 1300 


sUg 1300 . . 


515 0,5 


VR,NS sl8 s6 sUc 1300 D 
OS s4,518 


VR,NS sl8 s6 sU q 900 D 
OS s4,5-18 


VR,NS sl8 s6 sU q 1300 A 
OS s4,5-18 


S,VR sl8 s6 sU q 15Q0 D 

S5-18 

S,VR sl8 s6 sUq 1300 D 

S5-18 

S,VR sl8 s6 sU q 1500 D 

S5-18 s 


sl5 0,5 


3T 400=250 u 
5,5pF 13 >9+ 

3T 400=-250° 
5,5pF 13^9+ 

3T 400200° 
5,5pF 13^8+ 

3T 40 0200° 
5,5pF 13> 8+ 

3T 40 0250° 
5,5pF 13=>9+ 

3T 400=»250° 
5,5pF 13=>9+ 

3T 400>200° 
5,5pF 13»8+ 

3T 400200° 
5,5pF 13>8+ 

3T 400250° 
5,5pF 13=*- 9+' 

3T 400=250° 
5,5pF 13 = 9+ 

300G 4k =lk° 
18pF 20+ 

300G 4k =lk° 
18pF 20+ 

300G 4k =lk° 
18pF 20+ 

300G 4k =lk° 
18pF 20+ 

300G 4k =lk° 
18pF 20+ 

300G 4k=lk° 
18pF 20+ 

300G 4k »lk° 
18pF 20+. 

300G 4k >lk° 
18pF 20+ 

250G 300=150° 
5,5pF 13= 8+ 

250G 300=»175 C 
5,5pF 13= 9+ 

250G 300»150 C 
5,5pF 13 = 8+ 

250G 300=150° 
5,5pF 13=8+ 

250G 300=150° 
5,5pF 13= 8+ 

3,5=2 
5,5= 3 

3,5= 2 
5,5= 3 

3,5 = 2 
5,5= 3 

3,5=2 

5,5=3 

13k 100=50° 

750+ _ 

- 65 =30° 

600+ 


sl5 0,3 


130=100 

400+ 

130=100° 

400+ 

130=100° 

400+ 


18+ <5 

<750+ 

18+ <5 

<750+ 

18+ <4 

<750+ 

18+ <4 

<750+ 


9 






































TYP 


D 


P 


V 


Z 


TYP 

D 

P 

u s 

max 

[V] 

U ID 

I ID+ 

max 

CV] 

U I 

X I+ 

max 

[V] 

P tot 

max 

[rrtW] 


U S 

m 

U I0 

max 

[mV] 

I I0 

max 

CnA] 

: iB 

max 

CnA] 

R I 

[M2] 

cfr] 

A U 

A uo° 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

[V] 

SR+ 

' V/ys][ 

[gtmA] 

: c fpF3 

51+ 

MHz] 

R 0 6] 

t°[ys] 

(%] 

X S 

[mA] 

fes] 

1 

V 

Z 

AD840KQ 

B 

S,VR 

sl8 

s6 

sUp 

1300 

D 

sl5 

0,3 

200 

5y 

30k 

130*100° 

EH 


4+ 

5H1 


AD 

D14-9 




s5-18 










400+ 



10ns 


mm 



AD840SE 

B 

S,VR 

sl8 

s6 

sUp 


A 

sl5 

1 

400 


30k 

130*100° 

10 


4+ 


- E3 

AD 

L20-2 




S5-18 


J 







400+ 

*350+ 


10ns 

80+ 




AD840SQ 

B 

S,VR 

sl8 

s6 

Slip 

1300 

A 

sl5 

1 

400 

8 1 

30k 

130*100° 

10 


4+ 

<12 

C0IP 

AD 

D14-9 




s5-18 









400+ 

*350+ 


10ns 

80+ 

14 



AD841JH 

B 

VS,VR 

sl8 

s6 

sU c 

1400 

D 

sl5 

2 

400 

0/J 

0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

T08 

AD 

T12-3 




s5-18 


J 






2pF 

4,7+ 

*200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD8413N 

B 

V§,VR 

sl8 

s6 

sUp 

1500 

D 

sl5 

2 

400 

8£J 

0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

DIP14 

AD 

D14-9 




s5-18 









2pF 

4,7+ 

*200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD8413Q 

B 

VS,VR 

sl8 

s6 

sU c 

1300 

D 

sl5 

2 

400 

By 

0,2 

4>25° 

lo 

50 

5 

<12 

CDTP 

AD 

D14-9 




s5-18 









2pF 

4,7+ 

*200+ 

40+ 

15+ 

90+ 

14 



AD841KH 

B 

VS,VR 

sl8 

s6 

Slip 

1400 

D 

sl5 

1 

200 

5y 

0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

T08 

AD 

T12-3 




S5-18 









2pF 

4,7+ 

>200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD841KN 

B 

VS, VR 

sl8 

s6 

sUp 

1500 

D 

sl5 

1 

200 


0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

DIP14 

AD 

D14-9 




s5-18 


J 






2pF 

4,7+ 

>200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD841KQ 

B 

VS,VR 

sl8 

s6 

sUp 

1300 

0 

sl5 

1 

200 


0,2 

45*25° 

10. 

50 

5 

<12 

CDIP 

AD 

D14-9 




s5-18 








2pF 

4,7+ 

>200+ 

40+ 

15+ 

90+ 

14 



AD841SE 

B 

VS, VR 

sl8 

s6 

sUp 

1400 

m 

sl5 

2 

400 


0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

LCC20 

AD 

L20-2 




s5-18 








2pF 

4,7+ 

>200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD841SH 

B 

VS,VR 

sl8 

s6 

Slip 

1500 


sl5 

2 

400 

8y 

0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

T08 

AD 

T12-3 




s3-18 


J 


m 




2 P F 

4,7+ 

*200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD841SQ 

B 

VS,VR 

slB 

s6 

sUp 

1300 

9 

sl5 

2 

400 

8y 

0,2 

45=>15° 

10 

50 

5 

<12 

CDIP 

AD 

D14-9 




S3-18 


b 






2pF 

4,7+ 

*200+ 

40+ 

15+ 

90+ 

14 



AD8423H 

B 

VS,VR 

sl8 

s6 

sUp 

1300 

D 

sl5 

1,5 

400 

Of 

0,1 

90 > 40° 

10 

100 

V 

«d4 

T08 

AD 

T12-3 




s5-18 


J 






2pF 

4,7+ 

*300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842JN 

B 

VS,VR 

slB 

s6 

sU c 

1500 

0 

sl5 

1,5 

400 

* 

0,1 

90*40° 

10 

100 


<14 

DIP14 

AD 

D14-10 




S5-18 








2pF 

4,7+ 

>300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842JQ 

B 

VS,VR 

sl8 

s6 

sU c 

1100 

D 

sl5 

1,5 

400 

8y 

0,1 

90*40° 

10 

100 


<14 

CDIP 

A0 

D14-10 




s5-18 








2pF 

4,7+ 

*300+ 

80+ 

9+ 

80+ 

14 



AD842KH 

B 

VS, VR 

sl8 

s6 

sU c 

1300 

D 

sl5 

1 

200 


0,1 

90*50° 

10 

100 


<14 

T08 

AD 

T12-3 




S5-18 








2pF 

4,7+ 

*300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842KN 

B 

VS,VR 

sl8 

s6 

sU c 

1500 

D 

sl5 

1 

200 


0,1 

90*50° 

10 

100 


<14 

DIP14 

AD 

D14-10 




s5-18 








2pF 

4,7+ 

>300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842KQ 

B 

VS,VR 

sl8 

s6 

SUp 

1100 

D 

sl5 

1 

200 


0,1 

90*50° 

10 

100 


<14 

CDIP 

AD 

014-10 




S5-18 








2pF 

4,7+ 

*300+ 

80+ 

9+ 

80+ 

14 



AD842SE 

B 

VS,VR 

sl8 

s6 

Slip 


A 

sl5 

1,5 

400 

Q i M 

0,1 

90*40° 

10 

100 


<14 

LCC20 

AD 

120-2 




S5-18 








2pF 

4,7+ 

>300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842SH 

B 

VS,VR 

slB 

s6 

sU c 

1300 

A 

sl5 

1,5 

400 


0,1 

90*40° 

10 

100 


<14 

DIP14 

AD 

D14-10 




s5-18 








2pF 

4,7+ 

>300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842SQ 

B 

V§,VR 

sl8 

s6 

Slip 

1100 

m 

sl5 

1,5 

400 

8y 

0,1 

90*40° 

10 

100 


<14 

CDIP 

AD 

D14-10 




s5-18 




H 




2pF 

4,7+ 

>300+ 

80+ 

9+ 

80+ 

14 



AD843AQ 

BF 

VR,OS 

sl8 

slip 

sU c 

1350 

m 

sl5 

2 

1 

2,5 

10G 

25*10° 

10 

*50 

12 

<13 

C0IP8 

AD 

D8-3 




s4,5-18 









6pF 

3,9+ 

=*160+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD843BH 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU c 

sU c 

1800 

m 

sl5 

1 

0,4 

1 

10G 

30*20° 

10 

*50 

12 

<13 

T08 

AD 

T12-3 




s4,5-18 

b 



II 





6pF 

3,9+ 

*160+ 

34+ 

19+ 

95+ 




ADB43BQ 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU c 

sU c 

1350 

B 

sl5 

1 

0,4 

1 

10G 

30*20° 

10 

*50 

12 

<13 

C0IP8 

AD 

D8-3 




s4,5-18 









6pF 

3,9+ 

>• 160+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD8433N 

BF 

VR,OS 

sl8 

s(Jp 

sU c 

1200 

0 

sl5 

2 

1 

2,5 

10G 

25*10° 

10 

*50 

12 

<13 

DIP8 

AD 

08-3 




s4,5-18 









6pF 

3,9+ 

*160+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD843KN 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU c 

sU c 

1200 

D 

sl5 

1 

0,4 

1 

10G 

30*20° 

10 

*50 

12 

<13 

DIP8 

AD 

08-3 




s4,5-18 









6pF 

3,9+ 

*160+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD843SE 

BF 

VR,OS 

sl8 

Slip 

sU c 


A 

sl5 

2 

1 

2,5 

10G 

30*15° 

10 

*50 

12 

<13 

LCC20 

AD 

L20-2 




s4,5-18 









6pF 

3,9+ 

*160+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD843SH 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU c 

sUp 

1800 

A 

sl5 

2 

1 

2,5 

10G 

30>15° 

10 

*50 

12 

<13 

T08 

AD 

T12-3 




s4,5-18 

b 

b 







6pF 

3,9+ 

>160+ 

34+ 

19+ . 

95+ 




AD843SQ 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU c 

sU c 

1350 

A 

sl5 

2 

1 

2,5 

10G 

30*15° 

10 

*50 

12 

<13 

CDIP8 

AD 

08-3 




s4,5-18 









6pF 

3,9+ 

*160+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD844AN 

CB 

S,VR 

sl8 

6 

slip 

1100 

F 

sl5 

0,3 


450 

502 + 


10 

50 

15 

<7,5 

DIP8 

AD 

08-9A 



OS 

s4,5-18 

5+ 








102 - 


1200+ 

60+ 

2+ 





AD844AQ 

CB 

S,VR 

sl8 

6 

sUp 

1100 

F 

sl5 

0,3 


450 

502 + 


10 

50 

15 

-7,5 

CDIP8 

AD 

D8-9A 



OS 

s4,5-18 

5+ 








102- 


1200+ 

60+ 

2+ 





AD844BQ 

CB 

S,VR 

sl8 

6 

sUp 

1100 

F 

sl5 

0,15 


250 

502 + 


10 

50 

15 

-7,5 

CDIP8 

A0 

08-9A 



OS 

s4,5-18 

5+ 








102 - 


1200+ 

60+ 

2+ 





AD844JR 

CB 

S,VR 

sl8 

6 

sU c 

1100 

D 

sl5 

0,3 


450 

502 + 


10 

50 

15 

<7,5 

S016 

AD 

S16-1 



OS 

S4.5-18 

5+ 








102 - 


1200+ 

60+ 

2+ 





AD844SQ 

CB 

S,VR 

sl8 

6 

sUp 

1100 

A 

sl5 

0,3 


450 

502 + 


10 

50 

15 

<7,5 

CDIP8 

AD 

08-9A 



OS 

s4,5-18 

5+ 



- 





102 - 


1200+ 

60+ 

2+ 

HilSa 




AD845AQ 

CB 

P,OS 

sl8 

sU c 

sU c 

1400 

F 

sl5 

1,5 

0,3 

2 

100G 

500*200° 

12,5 

50 

5 

<12 

CDIP8 

AD 

08-3 


F 


4,75-18 









4pF 


>80+ 

16+ 

25+ 

raja 




AD845BQ 

CB 

P,OS 

sl8 

Slip 

sU c 

1400 

F 

sl5 

0,25 

0,1 

1 

100G 

500*250° 

12,5 

50 

5 

<12 

CDIP8 

AD 

DB-3 


F 


4,75-18 









4pF 


>94+ 

16+ 

25+ 

EPS 




AD845JN 

CB 

P,OS 

sl8 

SUp 

sUp 

1600 

D 

sl5 

1,5 

0,3 

2 

100G 

500*200° 

12,5 

50 

5 

<12 

0IP8 

A0 

08-3 


F 


4,75-18 









4pF 


>80+ 

16+ 

25+ 

(HI 

































A0845KN CB 
F 

AD845SQ CB 
F 

AD846AN CB 


AD846AQ CB 


AD846BN CB 


AD846BQ CB 


AD846SQ CB 


AD847AQ CB 


sl8 

4,75-18 

518 

4,75-18 


sl8 

s4,5-18 


J S U I0 


max 

[V] [mV] 


sl5 0,25 0,1 


sl5 1 0,3 


515 0,2 


sl5 0,2 


sl5 0,07 


sl5 0,07 


sl5 0,2 


s5 1 300 



500>250 u 12,5 
>94+ 

500>200° 12,5 
>94+ 


5 -=12 

25+ 250+ 

5 <12 

25+ 250+ 

16 <6,5 

2+ 80+ 

16 <6,5 

2+ 80+ 

16 <6,5 

2+ 80+ 

16 <6,5 

2+ 80+ 

16 <7 

2+ 80+ 

15 <5,7 

15+ 65+ 


OIPB AO 08-3 


CDIP8 AD 08-3 


DIP8 AD D8-10 


C0IP8 AD 08-10 


DIP8 AD D8-10 


CDIPS AD 08-10 


CDIP8 AD 08-10 


CDIP8 AD D8-3 


AD847JN CB VR,LP sl8 

s4,5-18 


s5 1 300 


15 <6 

15+ 65+ 


DIP8 AD D8-3 


A08470R CB VR,LP sl8 

s4,5-18 


AD847SQ CB VR,LP sl8 

s4,5-18 


AD848AQ CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


AD8480N CB VR,LP sl8 

• OS - s4,5-18 


s5 1 300 


s5 1 300 


s5 1 300 


s5 1 300 


15 <6 

15+ 65+ + 
<6,3 
120 + 

15 <5,7 

15+ 65+ 
<6,3 
120 + 

15 <6 

5+ 65+ 

< 6,8 

100 + 

15 <6 

5+ 65+ 


SO8 AD S8-3 


CDIP8 AD D8-3 


CDIP8 AD D8-3 


DIP8 AD D8-3 


A0848JR CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


s5 1 300 


S08 AD S8-3 


AD848SQ CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


AD849AQ CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


A0S49JN CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


AD8490R CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


AD849SQ CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


AD3554AM H S,VR s7-18 

B,F 

A03554BM H S,VR s7-18 

B,F 

AD3554SM H S,VR s7-18 

| I 

AD55390N B UKV slO sO,25 +2,5 550 0 

s4,5-10 -5 

A055390Q B UKV slO s0,25 +2,5 550 D 

s4,5-10 -5 

AD5539SQ B UKV slO s0,25 +2,5 550 A 

s4,5-10 | -5 | 

AD9610BH B S,VR sl8 


s5 1 300 


s5 0,75 300 
sl5 0,75 300 


s5 1 300 
sl5 1 300 


s5 1 300 


sl5 1 300 


s5 0,75 300 
si5 0,75 300 


106>100 
90 >70° 

106>10Q C 
90 > 70° 

106>100 C 
90 > 70° 


s8 5 


58 3 \ljj 


AD9610TH B S,VR s!8 


I 


15 <6 

5+ 65+ 

< 6,8 

100 + 

15 <6 

3+ 65+ 

< 6,8 

80+ 

15 -=6 

3+ 65+ 

-= 6,8 

80+ 


15 < 6 

3+ 65+ 

< 6,8 

80+ 

20 <45 

15+ 120+ 

20 <45 

15+ 120+ 

20 <45 

15+ 120+ 

2 48 

5jj+ <-15 

2 <18 
5^1+ <-15 

2 <17 

5p+ <-15 

0,05 < 25 
<4+ <25+ 

0,05 < 25 
<4+ <25+ 


CDIP8 AD D8-3 


CDIP8 AO D8-3 


DIP8 AD D8-3 


S08 AD S8-3 


CDIP8 AD D8-3 


T03 AD T3-1 


T03 AD T3-1 


T03 AD T3-1 


DIP14 AD D14-4 


CDIP AD 014-4 
14 


CDIP AD D14-4 
14 


T08 AD T12-4 


T08 AD T12-4 





























B P,S 

B P,S 

B P,S 

B P,S 

B P,S 

B P,S 

B P,S 

B P,S 

B P.S 

B P,S 

B P,S 

B P,S 

B P,S 

B P,S 

B P,S 

B P,S 

B S,B 

B S,B 

B 5,B 

B S,B 

B S,B 

B S,B 

B S,B 

B U,OS 

lb 


B U,OS 
lb 

B U,OS 
lb 

B U,OS 
lb 

B U,OS 
lb 

B U,OS 
lb 

B U,OS 
lb 

B U,OS 
lb 

B U,OS 
lb 

B U,OS 
lb 

B U,OS 
lb 

B U,OS 
lb 


i ma a inaA niaA i 

[V] |tmVj|[nA] CnA] [JfJ 


50pi 


U 0M/M 

IgCmA] 

LvJ 

C c [pFj 

SR+ 

B1+ 

[V/pd[MHz] 



3 sU c R, 
S ,F 


3 sU c R r = 

S lfe 

3 slL R f = 

b lkQ 

3 sUq R c = 

b lkfl 

' 3 SUs & 

3 sU c R c = 

S 1 US 

3 sU c R c = 

b lkfi 

3 sL)q R f = 

b IkQ 


s30 sUg 500 


s30 sUg 500 


s30 sllg 500 


s30 sl)g I 500 


s30 sUg 500 


s30 sUg 500 


s30 sUg 500 


s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
s5 
sl5 
sl5 
A sl5 
sl5 
D sl5 
0 sl5 
D sl5 
0 sl5 
D sl5 
D si 5 
0 s!5 


l,5pF >145+ 

60k 3 

l,5pF >145+ 

60k 3 

l,5pF >145+ 

60k 3 

l,5pF >145+ 

60k 3 

l,5pF 5*145+ 

60k 3 

l,5pF >145+ 

60k 3 

l,5pF >145+ 

60k 3 

l,5pF >145+ 

75k 10 

l,5pF >130+ 

75k 10 

1,5pF >130+ 

75k 10 

l,5pF >130+ 

7$k 10 

l,5pF >130+ 

75k 10 

l,5pF >130+ 

75k 10 

l,5pF >130+ 

75k 10 

l,5pF=»130+ 

75k 10 

l,5pF >130+ 

0,5 0,995 

lpF 500+ 


>0,3 >0,983 
lpF >400+ 

>0,3 >0,983 


s30 sUg 500 


75^1 2,8 3 

75^1 2,8 3 

25(j 2 2 

25^1 2 2 

0,15 6 7 

0,15 6 7 

0,15 6 7 

0,15 6 7 

0,15 6 12 

0,15 6 12 

0,15 6 12 

75^1 3,8 4 

75^1 3,8 4 

75^1 3,8 4 


>0,983 

>400+ 


>0,3 >0,983 3,2 

lpF > 400+ 120 

200G 5k> 2k° 12, 

0 , 6 + 0,1 

200G 5k> 2k° 12, 

0 , 6 + 0,1 

200G 5k> 3k° 12, 

0 , 6 + 0,1 

200G 5k> 3k° 12, 

0 , 6 + 0,1 

120G 4k>1200° 12 

0 , 6 + 0,1 

120G 4k>1200° 12 

0 , 6 + 0,1 

120G 4k>1200° 12 
0,6+ 0,1 

120G 4k>1200° 12 

0 , 6 + 0,1 

120G 4k>1200° 12 
0,6+ 0,1 

120G 4k>1200° 12 
0,6+ 0,1 

120G 4k>1200° 12 

0 , 6 + 0,1 

160G 5k=*2k° 12, 

0 , 6 + 0,1 

160G 5k=*2k° 12, 

0 , 6 + 0,1 

160G 5k>2k° 12, 

0 , 6 + 0,1 


0,07 s48 

1 , 2 + 10 + 

0,07 s48 

1 , 2 + 10 + 

0,07 s48 

1 , 2 + 10 + 

0,07 s48 

1 , 2 + 10 + 

0,07 s48 

1 , 2 + 10 + 

0,07 s48 

1 , 2 + 10 + 

0,07 s48 

1 , 2 + 10 + 

0,07 s48 

1 , 2 + 10 + 

0,08 s43 
1,2+ 9+ 

0,08 s43 
1,2+ 9+ 

0,08 s43- 
1,2+ 9+ 

0,08 s43 
1,2+ 9+ 

0,08 s43 
1,2+ 9+ 

0,08 s43 
1,2+ 9+ 

0,08 s43 
1,2+ 9+ 

0,08 s43 
1,2+ 9+ 

0,4 38 

2,4+ 4,5+ 

0,4 38 

2,4+ 4,5+ 

0,6 <26 

2,4+ 5<8+ 

0,6 <26 
2,4+ 5<8+ 

0,6 <26 
2,4+ 5<8+ 

0,6 <26 
2,4+ 5<8+ 

0,6 <26 
2,4+ 5<8+ 


60 l<5 

<=11,5+ 

60 |<5 

<=11,5+ 

60 |<=5 

<=11,5+ 

60 <15 

<=11,5+ 

60 (<5 

<=11,5+ 

60 |<5 

<11,5+ 

60 |<5 

<=11,5+ 


CDIP8 AD 
DIP8 AD 
SO 8 AD 
CDIP8 AD 
Z8 AD 
CDIP8 AD 
Z8 AD 
CDIP8 AD 
CDIP8 AD 
DIP8 AD 
S08 AD 
CDIP8 AD 
Z8 AD 
CDIP8 AD 
Z8 AD 
DIP8 AD 
DIP8 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
S08 AD 
CDIP8 AD 
Z8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
S08 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 


12 























U ID U I P tot 

: ID+ T I+ 
max max max 
C V] EV][mW] 


s0,7 sU q 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sllq 500 
s25+ b 

s0,7 sU q 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sU q 500 
s25+ b 

s0,7 sllq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sU q 500 
s25+ b 

sO,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
525+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

sO,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

sO,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

sO,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

sO,7 sUq 500 
25+ b 

sO,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

sO,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

s30 sllg 500 


U s22 s30 sllg 500 


B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS, la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS, la 

B UNS,P 
OS, la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS, la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS,la 

. B UNS,VR 
OS,la 

B UNS,VR 
OS,la 

B UNS,VR 
OS, la 

B UNS.VR 
OS,la 

B UNS,VR 
OS,la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS,Is 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS, la 

B UNS.P 
OS,la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS, la 

B UNS,P 
OS,la 

B UNS,P 
OS, la 




U,A 12 
MP 


U,A 12 
MP 


50 55 

50 55 

75 80 

75 80 

35 40 

35 40 

35 40 

50 55 

50 55 

50 55 

75 80 

75 80 

75 80 

35 40 

35 40 

50 55 

50 55 

75 80 

75 80 

35 40 

35 40 

35 40 

50 55 

50 55 

50 55 

75 80 

75 . 80 

75 80 







3G l,8k»ik 

8 >-5+ 

3G 1,8k>lk 

2,5G 
2,5G 
2G 
2G 
3G 
3G 
3G 

2,5G 

2,5G | l,8k>lk 


2G 1500>700fll,5 

8 >5+ | 2,8+ 

2G 1500>700i°ll,5 

B>5+ I 2,8+ 

2G 1500=-700?11,5 







aE : i 



25p 30p IT 


25p 30p IT 


1+ 75 

Y 

1+ 75 

7p+ 

1+ 75 

Y 


T099 AO 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
C0IP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AO 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIPS AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
plast AD 
plast AO 
plast AD 


CDIP8 AL D8-2 
DIP8 AL D8-2 
S08 AL S8-2 
DIP8 AL 08-2 



















































ALD1701BDA CM U,A 12 s0,3 

ALD1701BPA Sg MP s2 ~ 6 


ALD1701GPA CM U,A 12 sO,3 

' Sg MP s2-6 


U,P 12 s0,3 

s2-6 


ALD1702APA 

ALD1702ASA 


ALD1702BDA 

AL01702BPA 


ALD1702BSA 


ALD1704A0A 

ALD1704APA 


ALD1704B0A 

ALD1704BPA 


AL01704GPA 


U,P 12 s0,3 

s2-6 


U,P 12 s0,3 

s2-6 


U,P 12 sO,3 
s2-6 


U,P 12 sO,3 
s3,25-6 


U,P 12 s0,3 

s3,25-6 

U,P 12 s0,3 

s3,25-6 

U,P 12 s0,3 

s3,25-6 

U,MP 12 sO,3 

sl-6 


U S U I0 : I0 


max 

[V] CmV] 


s2,5 10 
s5 

s2,5 

s5 

s2,5 4,5 
s2,5 
s5 
s5 

s2,5 0,9 
s2,5 
s5 
s5 


s2,5. 10 

s2,5 

s5 



A s2,5 4,5 25p 
D 


80 >20 
250 

0,7=0,4+ 
1 + 

85 >50 
1,5*1 + 
250 
1,7+ 

85 >50 
1,5*1+ 
250 
1,7+ 

85 >50 
1,5 >1+ 
250 
1,7+ 

85 >32 
1,5 >1+ 
250 
1,7+ 

150 >50 

2 , 1 + 


IT 150 >50 
lpF 2,1+ 

IT 150 >50 
lpF 2,1+ 

IT 150 >32 
lpF 2,1+ 

100 >32 
lpF 10,4+ 

50 


100+ 3<4,5 

0 , 1 ° 2 ^ 

100+ 3-4,5 

0,1° 2p+ 

100+ 3 <5 

0,1° 2p+ 

<0,04 

1° 10 r 


DIPS AL 08-2 


CDIP8 AL 08-2 
DIP8 AL 08-2 


S08 AL S8-2 
0IP8 AL D8-2 


S08 AL S8-2 


CDIP8 AL 08-2 
DIP8 AL D8-2 


0IP8 AL 08-2 
S08 AL S8-2 


C0IP8 AL D8-2 
0IP8 AL 08-2 
SO8 AL S8-2 
CDIP8 AL 08-2 
DIP8 AL 08-2 
C0IP8 AL D8-2 
DIP8 AL 08-2 
DIPS AL D8-2 


CDIP8 AL D8-2 
0IP8 AL D8-2 


S08 AL S8-2 


ALD1706APA 


U,MP 12 s0,3 

Sl-6 


ALD1706BDA CM U,MP 12 s0,3 

ALD1706BPA Sg sl ~ 6 


ALD1706GPA CM U,MP 12 s0,3 

Sg sl-6 


ALD2701DA CM U,MP 12 s0,3 

m rmnin* SQ Si—6 


ALD2701ADA CM U,MP 12 | s0,3 

ALD2701APA Sg sl ~ 6 


s2,5 0,9 25p 

s2,5 

sl,0 

si ,0 

s2,5 2 25p 

s2,5 

sl,0 

sl,0 

s2,5 10 30p 

s2,5 

sl,0 

si ,0 

s2,5 10 30p 

s2,5 

s5,0 

s5,0 


IT 100 > 32 2,3 

lpF 0,4+ 0,17+ 

50 0,9 

0,3+ 0,17+ 

IT 100> 32 2,3 

lpF 0,4+ 0,17+ 

50 0,9 

0,3+ 0,17+ 

IT 80 >20 2,3 

lpF 0,4+ 0,17+ 

50 0,9 

0,3+ 0,17+ 

IT 80 > 10 2,4 

lpF 0,7>0,4+ 0,7+ 

250 4,9 

1 + 1 + 


|25p 130p IT 100 >15 

lpF >0,4+ 


<0,04 

1° 10^i+ 


<0,04 

1° 10p+ 


<0,05 

1° 10p+ 


<0,5 
0,2° 1C£J+ 


o r 0 ’ 5 

0,2° 10|J+ 


0IP8 LAL ID8-2 


C0IP8 AL 08-2 
DIP8 AL D8-2 


DIP8 AL 08-2 


CDIP8 AL D8-22 
DIP8 AL 08-22 


S014 AL S14-23 


CDIP8 AL D8-22 
DIP8 AL D8-22 


AL02701B0A CM U,MP 12 s0,3 

ALD2701BPA Sg sl “ 6 


ALD2706DA CM U,MP 12 s0,3 

ALD2706PA Sg s1 ' 6 


s2,5 5 

0 s2 ’ 5 
u s5,0 

s5,0 

s2,5 10 
s2,5 
si ,0 
sl,0 


25p 30p IT 100 >15 

lpF >0,4+ 


20p 20p IT 80 >5 

J.pF 0,2+ 


<0,5 CDIP8 AL D8-22 

0,2 10p+ Dip8 AL 0 Q—22 


<0,08 CDIP8 AL 08-22 
10 P 0IP8 AL 08-22 


S014 AL S14-23 


ALD2706ADA CM U,MP 12 s0,3 

ALD2706APA Sg sl ~ 6 


ALD2706B0A CM U,MP 12 s0,3 

ALD2706BPA Sg sl_6 


20p 20p IT 100 >10 

lpF 0,2+ 

50 

0 , 2 + 

20p 20p IT 100 >10 

lpF 0,2+ 

50 


<0,08 CDIP8 AL, 08-22 
10 i J+ DIP8 AL 08-22 


<0,08 C0IP8 AL D8-22 
10 1 J+ 0IP8 AL 08-22 


ALD4701DB CM U,MP 12 s0,3 

ALD4701PB Sg Sl " 6 


s2,5 10 
s2,5 
s5,0 
s5,0 


25p \ 30p IT 80>10 
0,7+ 


<1 C0IP14AL 014-42 

i°r 0IP14 AL 014-42 

S024 AL S24-42 




































ALD4701ADB 

ALD4701APB 


ALD4701ASF 


ALD4701BDB 

ALD4701BPB 


ALD4701BSF 


CM U,MP 
Sg 


CM U,MP 
Sg 


AM452-2M 


Ue Urn U T 


max max max 
[V] [V] tv] 


B LD,2 


B LD,2 


B LD,2 


B VR,S 
2 

B VR,S 
2 

B VR,S 
2 

B VR,§ 

j 2 

B VR,S 
2 

B‘ VR,S 
2 

B VR,S 
2 

B VR,S 
2 

B VR,S 
2 

B VR,S 
2 

B U,12 


B U,12 

B VR,51 

B VR,51 

B VR,51 

B VR,51 

B VR,5 
52 

B VR,S 
52 

B VR,S 
52 



U S U I0 Pio 


max max 
[V] [mV] [nA] 


s2,5 2 25p 

s2,5 

s5,0 

s5,0 


s2,5 5 25p 

D II s2 ’ 5 

s5,0 
D s5,0 

sl5 0,1 75 


sl5 0,1 75 


sl5 0,1 75 


sl5 0,02 35 


sl5 0,02 35 


sl5 0,1 75 


D sl5 0,07 4 


D sl5 0,02 2 


sl5 0,07 4 


I IB R I A 

[MQ] A 

max C T B 
[nA] [Jf] [ 


30p IT 100 >15 
lpF 0,7+ 

250 

1 + 

30p IT 100> 15 

lpF 0,7+ 

250 

1 + 

80 0,8 >116° 

>5+ 

80 0,8 >116° 

>5+ 

80 0,8 >116° 

>5+ 

40 1,5 =>120° 

>5+ 

40 1,5 >120° 

>•5+ 

80 1,5 >120° 

>5+ 

4 30 >120° 

2 30 >120° 

30 >120° 



D sl5 4 300 1500 0,1 100 c 

sl5 4 300 1500 0,1 100 C 


D sl5 4 50 


sl5 4 50 


D sl5 5 50 


sl5 5 50 


D sl5 3 25 


sl5 3 25 


D sl5 3 25 


sl5 3 25 


D sl5 3 25 


A sl5 3 25 


250 50k >25 

12 + 

250 50k >25° 

12 + 

250 0,1 >15° 

20 + 

250 0,1 >15° 

20 + 

25 0,3 =>150° 

12 + 

25 0,3 >150° 

12 + 

25 0,3 =*150° 

100 + 

25 0,3 >150 c 

100 + 

25 0,3 >150 c 

100 + 

25 0,3 >150 c 

100 + 


D s40 6 30 30 0,2 100 c 

s40 4 12 25 0,25 100 c 


D sl5 3 8 


0 sl5 3 8 

<5TK 

sl5 3 8 

«7TK 

sl5 3 8 

• : 10TK 

D sl5 5 300 


sl5 5 300 


sl5 5 300 


4 0,03 >100° 

> 100 + 

4 0,03 >100° 

> 100 + 

4 0,03 >100° 

> 100 + 

4 0,03 >100° 

> 100 + 

2Qu 1 100>90° 

1 =700+ 

20jj ,1 100>90 C 

L =700+ 

20u 1 100>90 C 

L >700+ 

1500 50k 40 >15 


CDIP14 AL D14-42 
DIP14 AL 014-42 
S0241 AL S24-42 

CDIP14 AL 014-42 
DIP14 AL D14-42 
S024 AL S24-42 

CDIP D D8-3 


T099 D T8-2 


CDIP8 D 08-3 


CDIP8 0 D8-3 


T099 D T8-2 


T099 D T8-2 


T099 0 T8-7 


T099 D T8-7 


T099 D T8-7 


T099 D T8-8 


T099 D T8-8 


T099 D T8-9C 


T099 D T8-9C 


T099 D T8-9C 


T099 D T8-9C 

T099 D T8-9C 

T099 D T8-9C 

CDIP D D14-6 

14 

CDIP 0 D14-6 

14 

T099 D T8-9C 

T099 D T8-9C 

T099 D T8-9 

T099 0 T8-9 

CDIP 0 014-2A 

14 

CDIP D D14-2A 

14 

CDIP D D14-2A 

14 

CDIP D D14-2A 

14 

CDIP D D14-7 

14 

CDIP D D14-7 

14 

CDIP D D14-7 

14 

DIP14 RFT D14-5 


B060D BF LP,9 
B060Dm BF LP,9 
B060Dp BF LP,? 


0,2 0,4 IT 6 > 3 

0,1 0,2 IT 6 >4 

0,1 0.2 IT 6 > 4 


DIP8 RFT 08-1 
DIP8 RFT D8-1 
DIP8 RFT 08-1 






















































TYP 

D 

P 

U S 

U ID 

U I 

P 

r tot 

4 

U S 

U I0 

I I0 

X IB 

R I 

A u 

U OM/M 

IgCmA] 

R„to] 

X S 

P 

V 

z 





! ID+ 

t !+ 







[MQ] 

A uo° 

[V] 



[mA ] 







max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

C T 

BW+ 

SR+ 

B1+ 

U KU 

t~ 







[V] 

[ V] 

[V] 

[mW ] 


[V] 

[mV] 

CnA] 

TnA ] 

[£lF] 

[ MHz] 

[ V/i js] 

LMHz] 

[ffo] 

[fe] 





B060Dt 

BF 

LP,9 

sl8 

s30 

sl3 

680 

C 

sl5 

6 

mm 

0,2 

IT 

6 >4 

20 

1+ 


*=0,25 

DIP8 

RFT 

08-1 

B060SD 

BF 

LP,9 

518 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6*3 

20 

1+ 


*=0,25 

SOS 

RFT 

S8-1 

B060SG 

BF 

LP,9 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6*3 

20 

1+ 


*=0,25 

SO 8 

RFT 

S8-1 

B061D 

BF 

LP,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

08-6 

8061Dm 

BF 

LP,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

08-6 

B061Dp 

BF 

LP.IO 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

0IP8 

RFT 

08-6 

B061Dt 

BF 

LP,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

0IP8 

RFT 

D8-6 

B061SD 

BF 

LP,10 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

S08 

RFT 

S8-6 

B061SG 

BF 

IP, 10 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

S08 

RFT 

S8-6 

B062D 

BF 

LP,OS 

518 

s30 

sl5 

680 

H 

si 5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6 =* 4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

D8-22 

B062Dm 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6 =» 4 

20 

1+ . 


<0,25 

0IP8 

RFT 

08-22 

B062Dp 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

6 >• 4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

D8-22 

B062Dt 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6 =* 4 

20 

1+ 


<0,25 

0IP8 

RFT 

08-22 

B062SD 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

S08 

RFT 

S8-22 

B062SG 

BF 

LP,OS 

slB 

s30 

sl3 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

S08 

RFT 

S8-22 

B064D 

BF 

LP,OS 

slB 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6»4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP14 

RFT 

D14-42 

B064Dm 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6=*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP14 

RFT 

014-42 

B064Dp 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

6»4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP14 

RFT 

014-42 

B064D1 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6=*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP14 

RFT 

014-42 

B064SD 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6^4 

20 

1+ 


<0,25 

S014 

RFT 

S14-42 

B064SG 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

SO 14 

RFT 

S14-42 

B066D 

BF 

LP,OS 

518 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

D8-12 

B066Dm 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

08-12 

B066Dp 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

6* 4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

08-12 

'B066Dt 

BF 

LP,OS 

518 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6* 4 

20 

1+ 


*=0,25 

0IP8 

RFT 

D8-12 

B066SD 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6* 4 

20 

1+ 


= 0,25 

S08 

RFT 

S8-12 

B066SG 

BF 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6* 4 

20 

1+ 


<0,25 

SO 8 

RFT 

S8-12 

BOBOD 

BF 

U,9 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200>2 5 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

08-1 

BOBODm 

BF 

U,9 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

515 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP8 

RFT 

D8-1 

BOBODp 

BF 

U»9 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

200^35 

24 

2,5+ 

35+ 

= 2,8 

DIP8 

RFT 

08-1 

BOBODt 

BF 

U,9 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200>50 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP8 

RFT 

08-1 

BD80SD 

BF 

U,9 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S08 

RFT 

S8-1 

BOBOSG 

BF 

U,9 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

>=2,8 

S08 

RFT 

S8-1 

B081D 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP8 

RFT 

D8-6 

B081Dm 

BF 

U,10 

518 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

08-6 

BOBIDp 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

08-6 

BOBlDt 

BF 

11,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200*50 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

D8-6 

B081SD 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

SO 8 

RFT 

S8-6 

B081SG 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

20025 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

SOB 

RFT 

S8-6 

B082D 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

515 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

08-22 

B082Dm 

BF 

U,0S 

slB 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

20035 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

D8-22 

B082Dp 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

20035 

24 

2,5+ 

35+ 

>2,8 

DIP8 

RFT 

D8-22 

B082Dt 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

20050 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,B 

0IP8 

RFT 

D8-22 

B082SD 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S08 

RFT 

S8-22 

B082SG 

BF 

u, OS 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S08 

RFT 

S8-22 

B083D 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

QIP14 

RFT 

014-22 

B0830m 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP14 

RFT 

D14-22 

B083Dp 

BF 

U,10 

sl8 

530 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP14 

RFT 

014-22 

B0B3Dt 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200*50 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP14 

RFT 

D14-22 

B083SD 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S014 

RFT 

S14-22 

B083SG 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S014 

RFT 

S14-22 

B084D 

BF 

u,os 

518 

s30 

s!5 

680 

H 

sl5 

h| 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP14 

RFT 

014-42 

B084Dm 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

515 

680 

H 

sl5 


0,1 

0,2 

IT 

20035 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP14 

RFT 

D14-42 

B084Dp 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

si 5 


0,1 

0,2 

IT 

20035 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP14 

RFT 

D14-42 

B084Dt 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 


0,1 

0,2 

IT 

20050 

24 

2,5+ 

35+ 

= 2,8 

DIP14 

RFT 

014-42 

B084SD 

BF 

U,0S 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

Hi 

0,2 

0,4 

IT 

20025 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S014 

RFT 

S14-42 

B084SG 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

HI 

0,2 

0,4 

IT 

20025 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S014 

RFT 

S14-42 

8165H 

B 

VO 

36 

S6-18 

s30 

U S 

20W 

B 

sl8 

20 

200 



90 *70° 

228 v 



<60 

MH62 

RFT 

M5-1 

B165V 

B 

VO 

36 

s30 

U c 

20W 

B 

sl8 

20 

200 

lu 


90 * 70° 

4U n < 



<60 

MV63 

RFT 

M5-la 




s6-18 


s 






i 



22&W 







B176D 

B 

PR ,U 

S18 

30 

15 


C 

s3 

6 

6 

10 


25025 

l s = 

1,5 £jA 


<0,02 

DIP8 

RFT 

08-12 



OS 


■we»i»v } 



s3 

6 

25 

50 


30025 

A = 

15^j A 


<0,12 
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TYP 

D 

P 

u s 

U ID 

U I 

tot 

4 

U S - 

U I0 

X I0 

I IB 

R I 

A U 

U OM/M 

Ig[mA] 

Rg[Q] 

is 

P 

V 

Z 





I ID4 

X I+ 







[MQ] 

A U0° 

[V] 

C c [pF] 

Vfsl 

.mAj 







max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

C T 

BW+ 

SR+ 

31+ 

[%J 

Ns] 







[ v 3 

[V] 

[V] 

mW J 


[V] 

'mV] 

_nA J 

[nA] 

[Jf] 

[ MHz] 

[ v4isl 

[MHz] 




B176D 

POKR 







sl5 

6 

6 

10 


500>50 ’ 

Ic = r l 

,5uA 


=0,03 




B177D 

= B176D 






sl5 

6 

25 

50 


300>50 

Is = 15 f* 


=0,16 

0IP14 

RET 

014-12 

B411DD 

BF 

U 

sl8 


-Uq+4 

H 

sl5 


50p 

400p 


115>100° 

24 

20 


= 2,8 

DIP8 

RFT 

D8-6 




S5-18 


uE-2 









2,5+ 






B611D 

B 

U 

S2-15 

sl3 

sU r 


D 

sl5 

15 

25 

50 


=*75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

06-1 









s5 





>65 








B615D 

B 

u 

S2-15 

sl3 

sU c 


C 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

06-1 









s5 





>65 








B611SC 

B 

u 

32-1,5 

sl3 

sU s 


D 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

SO 8 

RFT 


B615SG 

B 

u 

s2-15 

sl3 

SU S 


C 

sl5 

15 

25 

50 


=*75 

14,9 



1,5 

S08 

RFT 


B621D 

B 

u 

s2-15 

sl5 

sL) c 


D 

sl5 

7,5 

300 

if 


=*75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

D6-1 






J 



s5 




=*65 








B621SC 

B 

u 

s2-15 

sl5 

sllg 


D 

sl5 

7,5 

300 

if 


» 75 

14,9 



1,5 

SOB 

RFT 


B625D 

B 

u 

S2-15 

sl5 

sUn 


C 

sl5 

7,5 

300 

if 


=►75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

D6-1 









s5 




>65 








B625SG 

B. 

u 

S2-15 

sl5 

sU s 


C 

sl5 

7,5 

300 

if 


>75 

14,9 



1,5 

SOB 

RFT 


B631D 

B 

u 

s2-15 

sl3 

SUq 


D 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

D6-2 









s5 





>70 








8631SC 

B 

u 

S2-15 

sl3 

sUg 


D 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

S08 

RFT 


B635D 

B 

u 

S2-15 

sl3 

sll c 


C 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

06-2 









s5 





>70 








B635SG 

B 

u 

s2-15 

sl3 

sUg 


C 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

S08 

RFT 


B761D 

B 

u 

si,5-18 

sl5 

SUq 


D 

sl5 

6 

300 

if 


>81,5 

12,5 



1,5 

DIP6 

RFT 

D6-2 






D 



s5 




>70 








B761SC 

B 

u 

si,5-18 

sl5 

sUg 


D 

sl5 

6 

300 

if 


>81,5 

12,5 



1,5 

S08 

RFT 


8765D 

B 

u 

si,5-18 

sl5 

SUq 


C 

sl5 

6 

300 

if 


>81,5 

12,5 



1,5 

DIP6 

RFT 

06-2 









s5 




>70 








B765SG 

B 

u 

si,5-18 

sl5 

sUg 


C 

sl5 

6 

300 

if 


>81,5 

12,5 



1,5 

SOB 

RFT 


B861D 

B 

u 

si,5-10 

sl5 

SUq 


D 

sl5 

10 

300 

* 


>75 

9,8 



1,5 

DIP6 

RFT 

06-2 






J 



s5 




>70 








• B861SC 

B 

u 

si,5-10 

sl5 

sUg 


D 

sl5 

10 

300 

if 


>75 

9,8 



1,5 

S08 

RFT 


B863D 

B 

u 

si,5-10 

sl5 

SUq 


C 

sl5 

10 

300 

If 


>75. 

9,8 



1,5 

DIP6 

RFT 

D6-2 






J 



s5 




>70 








—B865SG 

B 

u 

si,5-10 

sl5 

sUg 


C 

sl5 

10 

300 

if 


>75 

9,8 



1,5 

S08 

RFT 


B2761D 

B 

u 

s2-15 

sl5 

SUq 


D 

sl5 

6 

300 

if 


>80 

14,9 



3 

DIP8 

RFT 

08-23 






j 



s5 




>70 








B2761SC 

B 

u 

s2-15 

sl5 

sUg 


D 

sl5 

6 

300 

if 


>80 

14,9 



3 

S08 

RFT 


B2765D 

B 

u 

S2-15 

sl5 

,u s 


C 

sl5 

s5 

6 

300 

if 


>80 

>70 

14,9 



3 

DIP8 

RFT 

D8-23 

B2765SG 

B 

u 

S2-15 

sl5 

sUg 


C 

sl5 

6 

300 

if 


>80 

14,9 



3 

S08 

RFT 


B4761D 

B 

u 

s2-15 

sl5 

SUq 


D 

sl5 

6 

300 

if 


>80 

14 



3 

DIP1* 

RFT 

D14-4 






D 



s5 




>70 








B4761SC 

B 

u 

s2-15 

sl5 

sUg 


D 

sl5 

6 

300 

if 


>80 

14 



3 

SO 

RFT 


B4765D 

B 

u 

s2-15 

sl5 

sU c 


C 

sl5 

6 

300 

if 


>80 

14 



3 

DIP1* 

RFT 

D14-4 






D 



s5 




>70 








B4765SG 

B 

u 

s2-15 

sl5 

sUg 


C 

sl5 

6 

300 

if 


>80 

14 



3 

SO 

RFT 


CA080E 

BM 

u,os 


slO 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

D8-1 

CAOBOS 

BM 

u,os 


slO 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-1B 

CA080T 

BM 

u,os 


sl2 



A 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-1 

CA080AE 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIPS 

RCA 

D8-1 

CA080AS 

BM 

u,os 


sl2 



D 

si 5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-1B 

CAOBOAT 

BM 

u,os 


sl2 



A 

sl5- 

3 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-1 

CA080BE 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

3 

0,01 

0,03 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

08-1 

CA080CT 

BM 

u,os 


sl2 



•- D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-1 

CA081E 

BM 

u,os 


slO 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

08-6 

CA081S 

BM 

u,os 


slO 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-6A.B 

CA081T 

BM 

u,os 


sl2 



'A 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-6A 

CA081AE 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

08-6 

CAQ81AS 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-6A,B 

CA081AT 

BM 

u,os 


sl2 



A 

sl5 

3 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-6A 

CA081BE 

BM 

u.oi 


sl2 



D 

sl5 

3 

0,01 

0,03 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

DB-6 

GA081CT 

BM 

U,GS 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-6A 

CA082E 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIPS 

RCA 

08-22 

CA082S' 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-22B 

CA082T 

BM 

u,os 


sl2 



A 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

-2,8 

T099 

RCA 

T8-22 

CA082AE 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

, DIP8 

RCA 

D8-22 
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TYP 


D 


P 


V 


Z 


TYP 

D 

P 

u s 

max 

[V] 

| 

U I 

J I+ 

max 

[V] 


^a 

U S 

CV] 

U I0 

max 

>V] 

T IO 

max 

[nA] 

X IB 

max 

[nA] 

R I 

[M2] 

C?F] 

A U 

A uo° 

BW+ 

[ MHz] 

U OM/M 

[V] 

SR+ 

I v/^ js] 

r 0 CmA] 

: c [pF] 

31+ 

[MHz] 

RnCQ] 

c u fto] 

J S 

_mA] 

[&] 

■ 

CA082AS 

BM 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

wm\ 

13+ 

5+ 

40+ 

<=2,8 

T099 

CA082AT 

BM 

U,OS 


sl2 



A 

sl5 

3 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

CA082BE 

BM 

U,OS 


s!2 



D 

sl5 

3 

0,01 

0,03 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

CA082CT 

BM 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

CA083E 

BM 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP14 

CA083AE 

BM 

U,OS 


sl2 



0 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP14 

CA083BE 

Bm 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

3 

0,01 

0,03 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

0IP14 

CA084E 

BM 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

IT 

=*25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP14 

CA084AE 

BM 

u,os 


sl2 



0 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP14 

CA084BE 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

3 

0,01 

0,03 

IT 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP14 

CA101S 

B 

u,OS 

u44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

5 

200 

500 

0,3 

160>50 

12 

30° 


<3 

T099 

CA101T 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

5 

200 

500 

0,3 

160>50 

12 

30° 


<3 

T099 

CA101AG 

B 

u,os 

u36 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


>50 

10+ 



<3 

DIP8 

CA101AS 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


>50 

10+ 



<3 

T099 

CA101AT 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


>50 

10+ 



<3 

T099 

CA107G 

B 

u,os 

u36 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


160*50 

12 



<2,5 

DIP8 

CA107S 

B 

u,os 

s44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


160>50 

12 



c 2,5 

T099 

CA107T 

B 

u,os 

s44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


160*50 

12 



<2,5 

T099 

CA124E 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

750 

A 

u5 

5 

30 

150 



Ue-1,5 

40 







sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*94° 






CA124G 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

750 

A 

u5 

5 

30 

150 



U c -1,5 

40 



DIL14 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*94° 






CA124M 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

750 

n 

u5 

5 

30 

150 



U c -1,5 

40 



SOU 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*94° 






CA158E 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

i 

u5 

5 

30 

150 



Ue-i,5 

40 


<1,2 

0IP8 




sl6 

50+ 

U S 


■ 

ul5 





100*50 






CA158G 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

i 

u5 

5 

30 

150 



Uc-1,5 

40 


<1,2 

DIP8 




sl6 

50+ 

u s 



ul5 





100*50 





• 

CA158S 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 


u5 

5 

30 

150 



U -1,5 

40 


<1,2 

T099 




sl6 

50+ 

u s 


■ 

ul5 





100*50 






CA138T 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 


u5 

5 

30 

150 



Uc-1,5 

40 


<1,2 

T099 




sl6 

50+ 

u s 



ul5 





100*50 






CA138AE 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

A 

u5 

2 

10 

50 



Uc-1,5 

40 


<1,2 

DIP8 




sl6 

50+ 

U S 



ul5 





100*50 






CA158AG 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

A 

u5 

2 

10 

50 



U c -1,5 

40 


<1,2 

0IP8 




sl6 

50+ 

U S 



ul5 





100*50 






CA158AM 

B 

U,QS 

u32 

s32 

-0,3 

630 

A 

u5 

2 

10 

50 



Uc-1,5 

40 


<1,2 

S08 




sl6 

50+ 

U S 



ul5 





100*50 






CA158AS 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

A 

u5 

2 

10 

50 



u c-i.5 

40 


<1,2 

T099 




sl6 

50+ 

U S 



ul5 





100*50 






CA158AT 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

A 

u5 

2 

10 

50 



Uc-1,5 

40 


<1,2 

T099 




sl6 

50+ 

U S 



ul5 





100^50 



• 



CA201S 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

7,5 

500 

1500 

0,1 

150*20 

12 

30° 


<3 

T099 




S5-15 
















CA201T 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

0 

sl5 

7,5 

500 

1500 

0,1 

150*20 

12 

30° 


<3 

T099 




S5-15 
















CA201AG 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

515 

2 

10 

75' 

1,5 

160*50 

ES: 

30° 


<3 

DIP8 




s5-15 











nir?Nl 





CA201AS 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

10 

75 

1,5 

160*50 

12 

30° 


<3 

T099 




s5-15 











mm 





CA201AT 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

10 

75 

1,5 

160*50 

12 

30° 


<3 

T099 




s5-15 
















CA207G 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

20 

100 

4 

160*50 

B Mi 



*2,5 

DIP8 




S5-15 
















CA207S 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

20 

100 

4 

160*50 

12 



<2,5 

T099 




s5-15 
















CA207T 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

20 

100 

4 

160*50 

12 



<2,5 

T099 




s5-15 
















CA224E 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

750 

F 

u5 

7 

50 

250 



Ug-l,I 

40 



DIL14 




sl6 

50+” 

32 



ul5 





100>88° 






CA224G 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

75.0 

F 

u5 

7 

50 

250 




40 



DIL14 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*88° 






CA224M 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

750 

F 

u5 

7 

50 

250 



V 1 ’' 

40 



SOU 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*88° 






CA258E 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

C 

u5 

5 

30 

150 



U s -1,! 

40 


<1,2 

0IP8 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*50 






CA258G 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

C 

u5 

5 

30 

150 



Ug-i , 

40 


<1,2 

DIP8 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*50 






CA258M 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

C 

u5 

5 

30 

150 



Ug-i, 

40 


<1,2 

S08 




sl6 

50+ 

32 



u!5 





100*50 







RCA 

T8-22 

RCA 

T8-22B 

RCA 

T8-22 

RCA 

T8-22A 

RCA 

014-22 

RCA 

014-22 

RCA 

014-22 

RCA 

014-42 

RCA 

014-42 

RCA 

014-42 

H 

T8-1B 

H 

T8-1 

RCA 

D8-1 

RCA 

T8-1B 

RCA 

T8-1 

RCA 

D8-2 

RCA 

T8-3B 

RCA 

T8-3 

H 

014-41 

RCA 

014-41 

H 

S14-41 

H 

D8-22 

RCA 

08-22 

H 

T8-22B 

H 

T8-22 

H 

08-22 

RCA 

DC-22 

H 

S8-22 

H 

T8-22B 

H 

T8-22 

H 

T8-1B 

H 

T8-1 

RCA 

D8-1 

RCA 

T8-1B 

RCA 

T8-1 

RCA 

D8-2 

RCA 

T8-3B 

RCA 

T8-3 

H 

014-41 

RCA 

014-41 

H 

S14-41 

H 

08-22 

RCA 

D8-22 

H 

S8-22 















































I IB R I A i 

[MQ] A 

max C T B 
[nA3 [Jf] C 



CA25SS B 

CA258T B 

CA258AE B 

CA258AG B 

CA258AM B 

CA258AS B 

CA258AT B 

CA301AE B 
CA301AG B 
CA301AS B 
CA301AT B 
CA307E B 
CA307G B 
CA307S B 
CA307T B 
CA324E B 

CA324G B 

CA324M B 

CA358E B 

CA358G B 

CA358M B 

’ CA358S B 

CA358T B 

CA358AE B 

CA358AG B 

CA358AM B 

CA358AS B 

CA358AT B 

CA741E B 

CA741G B 

CA741S B 

CA741T B 

CA741CE B 

CA741CG B 

CA741CS B 

CA741CT B 

CA747E B 

CA747G B 

CA747T B 

CA747CE B 


s32 -0, 
50+ 32 

s32 -0, 
50+ 32 

s32 -0, 
50+ 32 

s32 -0, 
50+ 32 

s32 -0, 
50+ 32 

s32 -0, 
50+ 32 

s32 -0, 
50+ 32 

s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 

s32 -0, 
50+ 32 


s32 -0, 
50+ 32 

s32 -0, 
50+ 32 

s32 -0, 
50+ U s 

s32 -0, 
50+ Ug 

s32 -0, 

50+ Ug 

s32 -0, 
50+ Ug 

s32 -0, 
50+ Uc 

S 32 -0, 
50+ Ug 


s32 -0, 
50+ 

s32 -0, 
50+ U q 

s32 -0. 
50+ Ug 

s30 sl5 


750 
750 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
500 

s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s30 si5 500 
s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s30 sl5 800 
s30 sl5 800 
s30 sl5 800 
s30 sl5 800 


C u5 
ul5 

C u5 
ul5 

C u5 
ul5 

C u5 
ul5 

C u5 
ul5 

C u5 
ul5 

D si 5 
D sl5 
D sl5 
D sl5 
0 sl5 
D sl5 
D sl5 
D sl5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 




250 >0,5 16025 

250 >0,5 16025 

250 >0,5 160>25 

250 >0,5 16025 

300 2 16025 

300 2 16025 

300 2 16025 

300 2 16025 

250 


7 50 

7 50 

3 30 

3 30 

3 30 

3 30 

3 30 

5 200 

5 200 

5 200 

5 200 

6 200 

6 200 

6 200 

6 200 

5 200 

5 200 

5 200 


500 >0,3 200>50 u 

l,4pf 

500 >0,3 200>50° 

l,4pl 

500 >0,3 200>50° 

1»4pf 

500 >0,3 20050 

l,4pl 

500 >0,3 200>20 

500 >0,3 200-20 

500 >0,3 200»20 

500 > 0,3 200»20 

500 >0,3 20050 

500 >0,3 20050 

500 >0,3 200>50 

500 =*0,3 20020 


Ug - 1,5 40 
Ug—1,5 40 
Ug—1,5 40 
Ug—1,5 40 
Ug - 1,5 40 
Ug-1,5 40 
Ug—1,5 40 


1 

V 

Z 

T099 

H 

T8-22B 

T099 

H 

T8-22 

DIP8 

H 

D8-22 

DIP8 

RCA 

08-22 

S08 

H 

S8-22 

T099 

H 

T8-22B 

T099 

H 

T8-22 

DIP8 

H 

D8-1 

0IP8 

RCA 

08-1 

T099 

H 

T8-18 

T099 

H 

T8-1 

DIP8 

H 

D8-2 

DIP8 

RCA 

D8-2 

T099 

H 

T8-3B 

T099 

H 

T8-3 

DIL14 

H 

D14-41 

•DIL14 

RCA 

D14-41 

S014 

H 

S14-41 

DIP8 

H 

D8-22 

DIP8 

RCA 

08-22 

S08 

H 

S8-22 

T099 

H 

T8-22B 

T099 

H 

T8-22 

DIP8 

H 

08-22 

DIP8 

RCA 

D8-22 

S08 

H 

S8-22 

T099 

H 

T8-22B 

T099 

H 

T8-22 

DIP8 

H 

D8-6 

DIP8 

RCA 

08-6 

T099 

H 

T8-6B 

T099 

H 

T8-6 

DIP8 

H 

D8-6 

0IP8 

RCA 

D8-6 

T099 

H 

T8-6B 

T099 

H 

T8-6 

DIP14 

H 

D14-22 

DIP14 

RCA 

014-22 

• T099 

H 

T10-22 

0IP14 

H 

014-22 
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U I P tot 
T I+ 

max I max max 
Z V] [VDCmW] 


U S U I0 


max 

CV] |[mV] 


I I0 : iB 


max max 
[nAD CnA] 


CA747CG B 


CA747CT B 


CA748E B 


CA748G B 


CA748S B 


CA748T B 


CA748CE B 


CA748CG B 


CA748CS B 


CA748CT B 


CA1458E B 


CA1458G B 


CA1458S B 


CA1458T B 


CA-155BE B 


CA1558G B 


CA1558S B 


CA1558T B 


CA2902E B 


CA2902M B 


CA2904E B 


CA2904G B 


CA2904M B 


CA2904S B 


CA2904T B 


CA3008 B 


CA3008A B 


CA3010 B 


CA3010A B 


SA3015 B 


CA3015A B 


CA3016 B 


CA3016A B 


CA3020 B 


CA3020A B 


CA3029 B 


CA3029A B 


s30 sl5 800 D sl5 6 


s30 sl5 800 D s!5 6 


s30 sl5 300 


s30 I sl5 500 


s30 sl5 500 


s30 sl5 500 


s30 s!5 500 D s!5 6 


s30 s!5 500 0 sl5 6 


s30 Isl5 500 D sl5 6 


s30 sl5 500 D sl5 6 


s30 sl5 680 D sl5 6 


s30 sl5 680 D sl5 6 


s30 sl5 680 0 s!5 6 


s30 sl5 680 D sl5 6 


s30 s!5 680 


s30 sl5 6B0 


s30 sl5 680 


s30 s!5 680 


s32 -0,3 750 
50+ 32 


[M2] A 
C T B 

C« [ 


=>0,3 200*50 


>0,3 200*50 


>0,3 200*50 


*0,3 200*60 


•0,3 200*50 


*0,3 200*50 


*0,3 200*20 


*0,3 200*20 


*0,3 200*20 


-0,3 200*20 


*0,3 200*50 


*0,3 200*50 
*0,3 200*50 
*0,3 200*50 


-0,3 200*50 


-0,3 200*50 


*0,3 200*50 
*0,3 200*50 



s32 -0,: 750 
50+ 32 

s32 -0,: 630 
50+ U 5 

s32 -0,: 630 
50+ U s 

s32 -0,: 630 
50+ U s 

s32 -0,: 630 
50+ U s 

s32 -0,: 630 
50+ U s 

-4/ 300 
+1 

-4/ 300 

+1 

-4/ 300 
+1 

-4/ 300 
+1 

-4/ 600 
+1 

-8/ 600 
+1 

-8/ 600 
+1 

-8/ 600 
+1 


-4/ 300 
+1 

-4/ 300 
+1 


u5 10 
ul5 


200 500 


12fci 


5 5^i 12jJ 

_ 2 1500 4^1 

A sl2 5 5^i 24^1 

sl2 2 1600 6jj 

sl2 5 5 ^j 24^ 

sl2 2 1600 6 ^j 


5 V 


=0,01 60*57 
0,3-0,2+ 

0,02 60 *57 
0,3*0,2+ 

0,01 60 *57° 

* 0 , 2 + 

-0,01 60* 57° 

* 0 , 2 + 

>5k 70*66° 

* 0 , 2 + 

*7k 70*66° 

* 0 , 2 + 

* 5k 70 * 66 

0,3*0,2+ 

0,01 70*66 
0,3*0,2+ 

0,05 A r =75dB 

lk b£ 

0,05 A n =75dB 

lk 8¥ 

0,01 60*57° 

* 0 , 2 + 

0,01 60*57° 

^ 0 , 2 + 


75 <=2,8 DIP14 

0,3° 

75 <2,8 T099 

0,3° 

75 -=2,8 DIP8 

0,3° 

75 *2,8 DIP8 

0,3° 

75 *=2,8 T099 

0,3° 

75 <2,8 T099. 

0,3° 

75 -=2,8 DIP8 

0,3° 

75 <2,8 0IP8 

0,3° 

75 <2,8 T099 

0,3° 

75 <2,8 T099 

0,3° 

75 <2,8 DIP8 

0,3° 

75 <2,8 DIP8 

0,3° 

75 <2,8 T099 

0,3° 

75 <2,8 T099 

0,3° 

75 <2,8 DIP8 

0,3° 

75 <2',8 DIP8 

0,3° 

75 <2,8 T099 

0,3° 

75 <2,8 T099 

0,3° 


RCA D14-22 


H T10-22 


=1,2 DIP14 H 014-41 
=1,2 S014 H S14-41 


=1,2 DIP8 


=1,2 S08 


=1,2 T099 H T8-22B 


=1,2 T099 


85 I 
<16dB + 


85 I 
<16dB+ 


8-35 T099 


14-30 T099 


H D14-13 


H D14-13 






























TYP 

D 

P 

CA3030 

8 

I,C 

53 

CA3030A 

B 

I,C 

53 

CA3033 

B 

U, 55 

CA3033A 

B 

U,55 

CA3037 

B 

U,53 

CA3037A 

B 

U,53 

CA3038 

B 

U,53 

CA3038A 

B 

U,53 

CA3047 

B 

U,55 

CA3047A 

B 

U,55 

CA3060D 

B 

TR,OS 

CA3060E 

B 

TR,OS 

CA3060AD 

B 

TR ,-OS 

CA3060BD 

B 

TR,OS 

CA307BE 

B 

MP,OS 

CA3078M 



CA3078S 



CA3078T 



CA3078AE 

B 

MP,0S 

CA3078AM 



CA3078AS 



CA3087AT 



CA3080 

8 

TR 

CA30B0E 

B 

TR 

CA3080M 

B 

TR 

CA3080S 

B 

TR 

CA30B0A 

B 

TR 

CA3080AE 

B 

TR 

CA3080AM 

B 

TR 

CA3080AS 

B 

TR 

CA3094E 

B 

PR 

SP 

CA3094S 

B 

PR 

SP 

CA3094T 

B 

PR 

SP 

CA3094AE 

B 

PR 

SP 

CA3094AS 

B 

PR 

SP 

CA3094AT 

B 

PR 

SP 

CA3094BS 

B 

PR 

SP 

CA3094BT 

B 

PR 

SP 

CA3100E 

B 

VR,S 



"1+ 

max max 
[ V] [mW] 


U S U I0 I I0 J IB R I A 

Tm2] A 

max max max C x B 

[V] [mV] [nA] TnA] [Jf] [ 


5p 24p =*5k 

1600 6p >7k 
35 350 ' 

25 180 

5p 12p 

1500 4p 

5y 24^i 

1600 6p 

35 350 

25 180 

14 70 

100 550 

¥ ^ 

It* 5 t* 



60 >57 
0,3>0,2+ 

60 >57 
0,3>0,2+ 

70 >66 
0,3=*0,2+ 

7k 70 =*66 
0,3>0,2+ 

,5 90=*' 84 


I_=lyA 200M 
Ic=10yA 20M 
Ig=100^iA|2M 


It* 5 t* 

14 70 

100 550 

l t 5^i 


H D14-13 
H 014-13 
RCA D14-14 
RCA D14-14 
RCA 014-U 
RCA D14-13 
RCA D14-13 
RCA 014-13 
DIP14 RCA D14-14 
DIP14 RCA 014-14 
DIP16 RCA D16-35 

CDIP16 RCA 016-35 
CDIP16 RCA D16-35 
CDIP16 RCA D16-35 


32 170 

1,7 9 

0,5 1,3 


2,5 
0,3 
,9 10,05 


=►1 Ok |5=6,7-13 
=»10k|S=6,7-13 
>10k|S=6,7-13 
»10k|S=6,7-13 
>10k|S=7,7-12 
>10k|S=7,7-12 
>10k|S=7,7—12 
>10k|S=7,7-12 



0,03161 =» 56 


<0,13 DIP8 

lOyA cjgp 

UiA bU0 
T099 


5pb DIP8 

i^5 508 

T099 

T099 

'1,2 T099 
1,2 DIP8 
1,2 508 
1,2 T099 
1,2 T099 
1,2 0IP8 
1,2 S08 
1,2 T099 
DIP8 
T099 
T099 
DIP8 
T099 
T099 
T099 
T099 

=10,5 DIP8 


H D8-13 
H S8-13 
H T8-13B 
H T8-13 

H D8-13 
H S8-13 
H T8-13B 
H T8-13 

H T8-14 
H D8-14 
H S8-14 
H T8-14B 
H T8-14 
H 08-14 
H S8-14 
H T8-14B 
H 08-15 
H T8-15B 
H T8-15 
H. D8-15 
H T8-15B 
H T8-15 
H T8-15B 
H T8-15 
H 08-1 
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TYP 

0 

P 

u s 

U IO 

U I 

tot 

^a 

u s 

U I0 

I I0 

X IB 

R I 

A U 

U 0M/M 

I 0 [mA] 

R 0 EQ] 

X S 

m 

V 

z 





I ID+ 

*1+ 







CmoJ 

A U0° 

[V] 

C c tpF] 


[mA] 

1 






max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

C T 

BW+ 

SR+ 

31+ 

[n’J] 

tSSj 







[ V] 

[V] 

[V] 

mWj 


[V] 

[mV] 

[nA] 

[nA] 

[Jf] 

[ MHz] 

[ V4is] 

[MHz] 

-•'ft 



CA3100M 

B 

VR,S 

s36 

sl2 

sl5 

IBM 

E9I 

sl5 

5 

400 

2 P 

30k 

61 > 56° 

9 

15 

no 

-=10,5 

so8 

H 

se-i 













>0,8+ = 

>50+ 


8+ 





CA3100S 

B 

VR,S 

s36 

sl2 

sl5 

m 

A 

sl5 

5 

400 


30k 

61 >56° 

9 

15 

mm 

■=10,5 

T099 

H 

TB-1B 













>0,8+ 

>50+ 


8+ 





CA3100T 

B 

VR,S 

s36 

sl2 

sl5 

630 

A 

sl5 

5 

400 

2 P 

30k 

61 >56° 

9 

.15 

mm 

■=10,5 

T099 

H 

T8-1 













>0,8+ 

>50+ 

38+ 

8+ 





CA3130E 

Bi 

S,OS 

ul6 

s8 

Ue+8 

630 

A 

s7,5 

15 

0,03 

0,05 

1,5T 

320 >50 

12 

12-45 

23p+ 

c 15 

DIP8 

H 

D8-7 


CMF 



1 + 

- u s"° 

5 








30+ 

15+ 





CA3130M 

Bi 

S,OS 

ul6 

s8 

U c +8( 

m 

A 

s7,5 

15 

0,03 

0,05 

1,5T 

320 > 50 

12 

12-45 
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sl5 

5 

0,02 

0,1 

IT 

200*50 

12 


12+ 

5* 7 

DIP8 

NS 

D8-6 













3pF 

20+ 

50*30+ 


1500+ 




LF411CD 

BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

IT 

200*25 

12 

1 

18+ 

*3,4 

S08 

TI 

S8-6 














3*2,5+ 

13*8+ 






LF411CH 

BiF 

u,os 

slB 

s30 

sl5 

670 

D 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

IT 

200=25 

12 

1 

25+ 

*3,4 

T099 

NS 

T8-6 



la 











4*2,7+ 

15*8+ 






LF411CN 

BiF 

u,os 

sl8 

530 

sl5 

500 

D 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

IT 

200*25 

12 

1 

2 5+ 

*3,4 

OIP8 

NS 

08-6 



la 











4* 2,7+ 

15*8+ 






LF411CP 

BiF 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

IT 

200=25 

12 

1 

18+ 

*3,4 

DIP8 

TI 

D8-6 



la 











3*2,7+ 

13*8+ 






LF411MH 

BiF 

u,os 

slB 

s30 

sl5 

670 

A 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

IT 

200=25 

12 

1 

25+ 

*3,4 

T099 

NS 

T8-6 



la 











4* 2,7+ 

15*8+ 






LF411ACH 

BiF 

U,OS 

s22 

s38 

sl9 

670 

D 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

200*50 

12 

1 

25+ 

*2,8 

T099 

NS 

T8-6 



la 











4*3+ 

15*10+ 






LF411ACN 

BiF 

U,OS 

522 

s38 

sl9 

500 

D 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

200*50 

12 

1 

25+ 

*2,8 

DIP8 

NS 

08-6 



la 











4*3+ 

15*10+ 






LF411AMH 

BiF 

U,OS 

s22 

s3B 

sl9 

670 

A 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

200-50 

12 

1 

25+ 

*2,8 

T099 

NS 

T8-6 



la 











4 *3+ 

15 *10+ 






LF411C3G 

BiF 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

IT 

200*25 

12 

1 

18+ 

*3,4 

CDIP8 

TI 

D8-6 



la 











3 *2,7+ 

13*8+ 






LF412CD 

BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

200*25 

12 


18+ 

<6,8 

S08 

TI 

S8-22 














3*2,7+ 

13* 8+ 






LF412CH 

BiF 

u,os 

slB 

s30 

sl5 

670 

0 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

200*25 

12 

1 

25+ 

*5,6 

T099 

NS 

T8-22 














4*2,7+ 

15* 8+ 




LT 


LF412CN 

BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

500 

0 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

200*25 

12 

1 

25+ 

*5,6 

DIP8 

NS 

08-22 














4*2,7+ 

15* 8+ 






LF412CP 

BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

200*25 

12 

1 

18+ 

*6,8 

DIP8 

TI 

D8-22 














3*2,7+ 

13*8+ 






LF412MH 

BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

670 

A 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

200*25 

12 


25+ 

*5,6 

T099 

NS 

T8-22 














4*2,7+ 

15*8+ 






LF412ACH 

BiF 

u,os 

s22 

s38 

sl9 

670 

D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

200>50 

12 

1 

25+ 

*6,8 

T099 

NS 

T8-22 














4*3+ 

15*10+ 




LT 


LF412ACN 

BiF 

u,os 

s22 

s38 

sl9 

500 

D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

200*50 

12 

1 

25+ 

*6,8 

DIP8 

NS 

08-22 














4 *3+ 

15*10+ 






LF412AMH 

BiF 

u,os 

s22 

s38 

s!9 

670 

A 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 


12 

1 

25+ 

*6,8 

T099 

NS 

T8-22 














4 *3+ 

15* 10+ 

X 



LT 


LF412CJ8 

BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl6 


D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

250*50 

12 

1 

20+ 

*6,8 

CDIP8 

LT 

D8-22 














5,5*3+ 

13*8+ 


2400+ 




LF412CN8 

BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl6 


0 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

250*50 

12 

1 

20+ 

*6,8 

DIP8 

LT 

D8-22 














5,5*3+ 

13*8 

+ 

J_ 


2400+ 
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LF412M38 BiF U,OS 
LF412AC38 BiF U,OS 

I 

LF412ACN8 BiF U,OS 

I 

LF412AM38 BiF U,OS 

LF412C3G BiF U,OS‘ 

LF441CD BiF IP,OS 

LF441CH BiF LP,OS 
la 

LF441CN BiF LP,OS 
la 

LF441CN BiF LP,OS 
la 

LF441ACH BiF LP,OS 
LF441ACN BiF LP,OS 
LF441AMH BiF LP.OS 
LF442CD BiF LP,OS 
LF442CH BiF LP,OS 
LF442CN BiF LP,OS 
LF442CN BiF LP,OS 
LF442ACH BiF IP,OS 
LF442ACN BiF LP,OS 
LF442AMH BiF LP,OS 
LF444CD BiF LP,OS 
LF444CD BiF LP,OS 
LF444CN BiF LP,OS 
LF444CN BiF LP,OS 
LF444ACN BiF IP,OS 
IF444AMD BiF LP,OS 
LF13741CH BiF U 

I 

LF13741CN BiF U 


LH0002H H PZ s22 

LH0002CH 60 

LH0002CN H PZ s22 

60 

LH0003H H VS s20 s7 


LH0004H H VN s45 s7 

LH0004CH H VN s45 s7 

LH0005H H U s20 sl5 

LH0003AH H U s20 sl5 

IH0005CH H U s20 si 


I ID+ T I+ 
max max max 
C V] [V] [mW] 


s30 sl6 
s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s30 sl5 500 
s30 si5 
s30 sl5 670 
s30 sl5 500 
s30 sl5 
s38 sl9 670 
s38 sl9 500 
s38 sl9 670 
s30 sl5 



s20 sl5 


LH0021K H U,OS sl8 s30 
s5-18 


u s 

U I0 

I I0 

T IB 

[V] 

max 
] mV ] 

max 

CnA] 

max 

LnA] 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

sl5 

1 

0,05 

0,1 

sl5 

1 

0,05 

0,1 

sl5 

1 

0,05 

0,1 

sl5 

3 

0,1 

0,3 

sl5 

5 

0,05 

0,01 

sl5 

5 

0,05 

0,01 

sl5 

5 

0,05 

0,01 

sl5 

5 

0,05 

0,01 

sl5 

0,5 

0,025 

0,05 

sl5 

0,5 

0,025 

0,05 

sl5 

0,5 

0,025 

0,05 

sl5 

5 

0,05 

0,01 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

sl5 

1 

0,025 

0,05 

sl5 

1 

0,025 

0,05 

sl5 

1 

0,025 

0,05 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

315 

10 

0,05 

0,1 

sl5 

10 

0,05 

0,1 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

sl5 

5 

0,025 

0,05 

sl5 

5 

0,025 

0,05 

sl5 

15 

0,05 

0,2 

sl5 

15 

0,05 

0,2 

sl2 

10ju 



sl2 

lOjj 



sl5 

3 

200 


s40 

1 

20 

100 

s40 

1,5 

45 

120 

sl2 

10 

20 

50 

sl2 

3 

5 

25 

sl2 

10 

25 

100 

sl5 

3 

100 

300 


tMQJ A uq o 

C T BW+ 
[fF] [MHz] 


IT 250 > 50 
5,5*3+ 

1T 300*100 
5,7*3,5+ 

IT 300>100 
5,7*3,5+ 

IT 300*100 
5,7*3,5+ 

IT 200=* 25 
3=- 2,7+ 

IT 60 * 25 
2> 0,6+ 

IT 100=*25 

1 > 0 , 6 + 

IT 100>25 

1 > 0 , 6 + 

IT 60>25 
2* 0,6+ 

IT 100=*50 

1 > 0 , 8 + 

IT 100=*50 

1 > 0 , 8 + 

IT 10050 

1 > 0 , 8 + 

IT 60 =* 25 
2 s - 0,6+ 

IT 200=*25 

1 * 0 , 6 + 

IT 200=*25 

1 > 0 , 6 + 

IT 60 * 25 

2 =* 0 , 6 + 

IT 200*50 

1 * 0 , 8 + 

IT 20050 

1 > 0 , 8 + 

IT 20050 

1 * 0 , 8 + 

IT 60 > 25 

2 =* 0 , 6 + 

IT 10025 
1+ 

IT 100*25 
1 + 

IT 60 >25 

2 >• 0 , 6 + 

IT 100*50 
1+ 

IT 100*50 
1+ 

500G 100*25 
1 + 

500G 100*25 
1+ 


0,4 0,97*0,95 10 
0,4 0,97*0,95 10 

0,1 70* 20 10 

60 > 30 30 

60* 30 30 

*1 4*2 -10/+6 

I 

*1 5,5*4 -10/+6 

I 

*0,5 5*2 -10/+6 

*0,3 200*100 13,5 ^ E 

3pF 20+ 3*0,8+ 



12 I 

6 * 0 , 6 + 

12 I 

1 * 0 , 6 + 

12 I 
1 * 0 , 6 + 

12 I 
6 * 0 , 6 + 

12 I 
1 * 0 , 8 + 

12 I 
1 * 0 , 8 + 

12 I 
1 * 0 , 8 + 

12 i 

6*0,6+ 

12 I 
1 >0,6+ 
12 I 
1 > 0,6+ 

12 I 

6*0,6+ 

12 I 
1 * 0 , 8 + 
I 

12 1 

1*0,8+ 

12 I 
1*0,8+ 
12 I 
6 * 0 , 6 + 

12 I 


12 1 

6 * 0 , 6 + 

12 I 

1+ i 
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TYP 

0 

LH0021CK 

H 

LH0022D 

HF 

LH0022H 

HF 

LH0022CD 

HF 

LH0022CH 

HF 

LH0024H 

HF 

LH0024CH 

HF 

LH0032G 

HF 

LH0032CG 

HF 

LH0033G 

LH0033J 

HF 

LH0033CG 

LH0033CJ 

HF 

LH0041G 

H 

LH0041CG 

LH0041CJ 

H 

LH0042D 

LH0042H 

HF 

LH0042CD 

LH0042CH 

HF 

LH0044H 

LH0044BH 

H 

LH0044CH 

H 


LH0044AH H 
LH0044ACH 


LH0045G 

H 

LH0045K 

H 

LH0045CG 

H 

LH0045CK 

H 

LH0052D 

LH0052H 

HF 

LH0052CD 

LH0052CH 

HF 

LH0061K 

H 

LH0061CK 

H 

LH0062D 

LH0062H 

HF 

LH0062CD 

LH0062CH 

HF 

IH0063K 

HF 

LH0063CK 

HF 

LH0086D 

HF 

LH0086CD 

HF 

LH0101K 

HF 

LH0101AK 

HF 

LH0101CK 

HF 

LH0101ACI 

< HF 



03 NS T3-4 

08 NS T12-10 


NS 014-18 
NS T8-6 

NS D14-19 
NS T8-6 

NS T3-5 

NS T3-5 

NS D14-19 
NS T8-5 

NS D14-19 
NS T8-5 

NS T3-3 
NS T3-3 
NS 014-64 
NS D14-64 


NS T3-6 
NS T3-6 
NS T3-6 
NS T3-6 
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U S U ID U I 


F P,OS 


H LP,OS 
PR 


B P,OS 
LM10BH I REF 


LM10CH B P,OS 

LM10CN REF 


LMIOBLH B P,OS 

REF 

LMIOCLH B P,OS 

LMIOCLN REF 

BF P,OS 

LM11CD BF P,OS 

LM11CH 

LM11CJ 

LM11CJ8 

LM11CN 

LM11CN14 

LM11CLD BF P,OS 

LM11CLH 
LM11CU 
LM11CL38 
LM11CLN 
LM11CLN14 



s!5 500 D 


sl5 500 A 
A 


500 D 
D 
D 

500 D 
D 
D 

500 D 
D 
D 

500 D 
D 
D 


500 D 
D 
D 


U S rio rio X IB R I A 


[mq] a 


max max max C T B 

[V] [mV] [nA] [ nA] [f^Fj [ 


s!5 15 0,1 


IT >40k V/V 


sl5 20 0,15 IT >40k V/V 

sl5 0,3 0,01 0,05 100G 300>100 

1200250 

sl5 0,6 0,01 0,1 100G 300>100 

1200>250 

sl5 1 0,025 0,18 100G 30050 

80090 

sl5 2 10 75 >1,5 >-50 


sl5 2 0,2 2 =>30 >50 


sl5 0,5 0,2 2 >30 f>80 


4 3 >10G*>0,999V/V 

1,5 P F 

sl5 |2 10 75 >1,5[>50 


sl5 2 0,2 2 >30 f>50 


sl5 0,5 0,2 2 >30 t>80 


sl5 4 3 >10Gl>0,999V/V 

1,5pF 

sl5 7,5 50 250 >0,5 25 


sl5 7,5 1 


s!5 0,5 1 7 >10 p-80 


500 0 

D 


sl5 7,5 


si,5 3 3 7,5 

si,5 5 10 50 

sl5 3 3 7,5 

sl5 5 10 50 

si,5 5 6 10 

si,5 6 20 75 

sl5 5 6 10 

si 5 6 20 75 


>10Gp"0,999V/V 

l,5plf 


s20 2 0,7 20 

s20 

sO,6 

s20 4 2 30 

s20 

s0,6 

s3,2! 1 2 0,7 20 


20 0,5 400>120 

130>50 
3> 1,5 

30 0,4 40080 

130>25 
3> 1 

20 0,5 300>60 

3 - 1,5 

30 0,4 30040 

3> 1,5 


s3,2 42 30 0,4 30040 

s0,6'' 3> 1,5 

sl5 0,3 0,01 0,05 100G 300>100 

sl5 1200>25i 

si5 0,6 0,01 0,1 100G 300>100 


0,025 0,2 100G 30025 

80050 
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TYP 

D 

1 

u s 

max 

[V] 

U ID 

I ID+ 

max 

[V] 

U I 

X I+ 

max 

[V] 

tot 

max 

"mW] 

^a 

U S 

[V] 

U I0 

max 

[mV] 

I IO 

max 

[nA] 

I IB 

max 

[nA] 

R I 

[MQ] 

[fcl 

A u 

A U0° 

BW+ 

[ MHz] 

U 0M/M 

[V] 

SR+ 

[ V/^jg] 

I Q [mA] 

C c [ P F] 

B1+ 

[MHz] 

RqCq] 

tj^Qas 

T S 

[mA] 

fe] 

P 

V 

Z 

LM101AH 

B 

u,os 

s22 ' 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2, 

10 

75 

*1,5 

160* 50 

12 

30 C 


1,8*3 

T099 

LT 

T8-1 



3 

s5-20 
















NS 


LM101AJ 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 

*1,5 

160> 50 

12 

30 C 


1,8*3 

•l.il 

NS 

D8-1 

LM101AJ8 


3 

s5-20 




El 











1 

LT 

D8-1 

LM101AJ14 






n 











C0IP14 

NS 

014-1 

LM101AU 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2 

10 

75 

Sn 

200* 50 

12 

30 C 


1,8*3 

FP10 

TI 

F10-1 

LM101AW 


3 





A 











FP14 

TI 

F14-1 

LM101AFK 

B 

U,OS 

s22 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2 

10 

75 


200> 50 

12 

30 C 


1,8*3 

LCC20 

TI 

L20-1 

LM101AGC 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 

665 

A 

sl5 

2 

10 

75 

*1,5 

160* 50 

12 

30 c 


1,8*3 

LCC20 

ST 

L20-1 




s5-20 


















LM101A3G 

B 

u;os 

s22 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2 

10 

75 


200* 50 

12 

30 c 


1,0*3 

C0IP8 

TI 

08-1 

LM102H 

B 

UF,1 

sl8 


sl5 


A 

sl5 

5 


10 


►0,999V/V 

10 


<2,5 

*5,5 

T099 

NS 

T8-11 

LM107H 

B 

U 

s22 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2 

10 

75 

*1,5 

160 >50 

12 



1,8*3 

T099 

NS 

T8-3 

LM107J 



S5-20 




A 











C0IP8 

NS 

08-2 - 

LM107J 

B 

U 

s22 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2 

10 

75 

*1,5 

200 » 50 

12 



1,8<3 

CDIP14 

TI 

D14-2 

LM107J8 



S5-20 




A 











CDIP8 

LT 

08-2 

LM107J14 







A 






160> 50 





CDIP14 

NS 

D14-2 

LM107U 







A 






200 > 50 





FP10 

TI 

F10-2 

LM107W 







A 






200=“ 50 





FP14 

TI 

F14-2 

LM1073G 







A 






200* 50 





CDIP8 

TI 

08-2 

LM108H 

B 

U,4 

s20 

10+ 

sl5 


A 

sl5 

2 

0,2 

2 

=►30 

300 >50 

13 

30 C 


*0,6 

T099 

NS 

T8-2 

LM108J 



s5-20 




A 











C0IP14 

NS 

D14-3 

LM108J8 







A 











CDIP8 

NS 

08-3 

LM108L 

B 

U,4 

s20 

15+ 

sl5 


A 

sl5 

0,5 

0,2 

2 

> 30 

300 > 50 

13 

30 C 



T099 

TI 

T8-2 

LM108P 



s5-20 




A 











DIP8 

TI 

D8-3 

LM108AH 

B 

U,4 

s20 

10+ 

sl5 

B 

A 

sl5 

0,5 

0,2 

2 

*30 

300> 80 

13 

30 C 



T099 

NS 

T8-2 

LM108A3 



s5-20 




A 











CDIP14 

NS 

014-3 

LM108AJ8 







A 











CDIP8 

NS 

D8-3 

LM108AL 

B 

U,4 

s20 

15+ 

sl5 


A 

sl5 

2 

0,2 

2 

=*•30 

300 >80 

13 

30 c 



T099 

TI 

T8-2 

LM108AP 



s5-20 




A 











0IP8 

TI 

D8-3 

LM108GC 

B 

U,4 

s20 

10+ 

sl5 

665 

A 

sl5 

2 

0,2 

2 

=►30 

300 >50 

13 

30 c 


*0,6 

LCC20 

ST 

L20-3 




55-20 


















LM108AGC 

B 

U,4 

s20 

10+ 

sl5 

665 

A 

sl5 

0,5 

0,2 

2 

=►30 

300 >80 

13 

30 C 



LCC20 

ST 

L20-3 




s5-20 


















LM110H 

B 

UF,6 

sl8 


sl5 


A 

sl8 

4 


3 

>10G 

► 0.999V/V 

10 


<2,5 

*5,5 

T099 

NS 

T8-11 

LM110J 



s5-18 




A 











CDIP14 

NS 

D14-11 

LM112H 

B 

MOP,2a 

s20 

10+ 

sl5 


A 

sl5 

2 

0,2 

2 

>30 

300>50 

13 




T099 

NS 

T8-4 

LM118H 

B 

VR,2b 

s20 

10+ 

sl5 


A 

sl5 

4 

50 

250 

3* 1 

200 >50 

12 

15+ 


5* 8 

T099 

NS 

18-5 

LM118J 







A 






15+ 

70>50i 




C0IP14 

NS 

D14-5 

LM118J8 







A 











CDIP8 

NS 

08-5 

LM118GC 






1 

El 











LCC20 

ST 

L20-5 

LM124D 

B 

U,OS 

sl6 

32 

-0,3 


H 

15 

5 

30 

150 


100 >50 

26 

40>20 

40+ 

1,5*3 

S08 

ST 

S14-41 

LM124F 



u32 


32 

1190 

11 







0,3+ 

1+ 



CDIP14 

1 

014-41 

LM124J 

B 

U,OS 

sl6 

32 

-0,3 

900 


5 

5 

30 

150 


100> 50 

3,3 

40>20 


1,5<3 

CDIP14 


D14-41 




u32 

50+ 

26 


| 














LM124N 

B 

U,OS 

sl6 

32 

-0,3 

1420 

m 

15 

5 

30 

150 


100> 50 

26 

40>20 

40+ 

1,5*3 

DIP14 

9 

D14-41 




u32 


32 









0,3+ 

1+ 






LM124W 

B 

U,OS 

u32 

32 

-0,3 

32 

900 

A 

5 

5 

30 

150 


100 > 50 

27 

20>10 


1,1*3 

FP14 

TI 

F14-41 

LM124AJ 

B 

U,OS 

u32 

32 

-0,3 

900 

A 

5 

2 

10 

50 


100 >50 

26 

40>20 


1,5*3 

CDIP14 

NS 

014-41 




sl6 

50+ 

+26 
















LM124FK 

B 

U,OS 

u32 

32 

-0,3 

900 

A 

5 

5 

30 

150 


100> 50 

27 

20>10 


1,1*3 

LCC20 

TI 

L20-41 






+32 
















LM124GC 

B 

U,OS 

u32 

32 

-0,3 

665 

A 

15 

5 

30 

150 


100 >50 

26 

40>20 

40+ 

1,5*3 

LCC20 

ST 

L20-42 






+32 









0,3+ 

1+ 






LM143H 

B 

VN,1 

s40 

80 

Bio 

680 

A 

s28 

5 

3 

20 


180k>100k 

22 



2*4 

T099 

NS 

T8-6 














M/M 

2,5+ 

0,02+ 






LM144H 

B 

VN, VR 

s40 

80 

Biii 

680 

A 

s28 

5 

3 

20 


180k>100k 

22 

0,02+ 


2* 4 

T099 

NS 

T8-1 



5 











M/M 

2,5 

2,5+(A=l) 





LM146J 

B 

PR 

s22 

s30 

sl5 

900 

A 

sl5 

5 

20 

100 

1 

1000>100 

12 

>0,8+ 

28+ 

1,4*2 

C0IP16 

NS 

D16-41 

LM146GC 

1 





665 

A 







0,4+ 




LCC20 

ST 

L20-44 









si,5 

5 





0,6 







LM148J 

B 

U,OS 

s22 

s44 

s22 

900 

A 

sl5 

5 

25 

100 

*0,8 

160 >50 

12 

1+ 


*3,6 

CDIP14 

NS 

014-42 

LM148FK 







A 







0,5+ 




LCC20 

TI 

L20-42 

LM148GC 







A 











LCC20 

ST 

L20-42 

LM1493 

B 

U,S 

s22 

s44 

s22 

900 

A 

sl5 

5 

25 

100 

*0,8 

160 >50 

12 



*3,6 

CDIP14 

NS 

014-12 















2+ 

4+ 






LM158D 

B 

IP,OS 

u32 

32 

-0,3 

500 

A 

5 

5 

20 

100 


100 >50 

11,4 

40-20 

55+ 

*1,2 

S08 

ST 

S8-21 






32 








1,1+ 

>0,3+ 







LM158H 

B 

LP,OS 

u32 

32 

m 

830 

A 

5 

5 

30 

150 


100 > 50 

11,4 

4020 


1* 2 

T099 

NS 

T8-21 




sl6 


32 
















LM1583 

B 

LP,OS 

u32 

32 

-o,: 

830 

A 

5 

2 

10 

50 


100 >50 

11,4 

4020 


1*2 

CDIP8 

M 

D8-21 




sl6 


32 
















LM158N 

B 

LP,OS 

u32 

32 


500 

A 

5 

5 

20 

100 


100 >50 

11,4 

4020 

55+ 

* 1,2 

DIP8 

ST 

D8-21 






32 








1,1+ 

0,3+ 
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I U S U I0 T I0 I IB 


LM158U B 

LM158AD B 

LM158AH B 

LM158A0 B 
LM158AN 

LM158FE B 
LM158FK B 
LM158GC 8 
LM1583G B 
LM158AGC B 
LM1593 B 


LM192H B 
LM1923 

LM201S B 
LM201T 

LM201AD B 

LM201AH B 

LM201AJ ' 

LM201A314 

LM201AN 

LM201AP 

LM201AJG 

LM202H B 
LM207D B 

LM207H B 

LM207J 

LM207J14 

LM207P B 
LM207JG 

LM208D B 

LM208H 

LM2080 

LM208J8 

LM208hf 

LM208AD B 

LM208AH 

LM208AJ 

LM208AJ8 

LM208AN 

LM210H B 
LM210J 

LM212H B 

LM216H B 

LM216AH B 

LM218D B 

LM218H 

LM218J 

LM21838 

LM218N 

LM218P 

LM2183G 

LM224D B 

LM224F B 
LM2243 

LM2243 B 
LM224N 

LM224N B 


LM224AD B 

LM224A3 

IM224AN 


LP,OS u32 

LP,OS u32 

LP,OS u32 
sl6 

LP,OS u32 

LP,OS u32 
sl6 

LP.OS u32 
LP,OS u32 
LP,OS u32 
LP,OS u32 
VR.PR u22 


s3-13 

U,3 s22 

U,3 ' s22 
s5-20 


UF,1 sl8 

U s22 

s5-20 

U s22 

S5-20 


U s22 

s5-20 

P,4 s20 

s5-20 


P,4 s20 

s5-20 


UF,6 sl8 

S5-18 

P,2a s20 

s5-20 

P,1 s20 

s5-20 

P,1 s20 

s5-20 

S,OS s20 

2b s5-20 


U,OS. u32 
sl6 

U,OS u32 


U,OS u32 
sl6 

U,OS u32 


max max max 
[ V] [ mV] [nA] [ nA] 


675 A 5 5 30 250 

500 A 5 2 10 50 

830 A 5 5 30 150 

500 A 5 2 10 50 

A 

780 A 15 5 30 150 

1375 A 5 5 30 250 

665 A 5 5 20 100 

1050 A 5 5 30 250 



5 2 10 50 


750 A 12 


500 D 

500 C 

500 C 
C 


500 C 
500 C 

500 C 
C 
C 

500 C 
C 

500 C 
C 


500 C 
C 


500 C 
C 

500 C 
500 C 


500 C 
C 
C 
C 
C 

c 

c 


1190 C 
900 C 

900 C 
C 

1420 C 
900 C 


5 5 25 

5 5 25 

sl5 7,5 500 

sl5 2 10 

sl5 2 10 


sl2 15 

sl5 2 10 

sl5 2 10 

sl5 2 10 

sl5 2 0,2 

sl5 0,5 0,2 

s5 4 

sl2 2 0,2 

sl5 10 50 

sl5 3 15 

sl5 4 50 


5 5 30 

15 5 30 

5 5 30 

15 5 30 

5 3 15 


100=* 50 11,4 2010 

100 >-50 11,4 40>20 55+ 

1,1+ =*0,3+ 

100 > 50 11,4 40*20 

100 =*50 11,4 40*20 55+ 

1,1+ =*0,3+ 

100 >50 26 40>20 40+ 

0,3+ >0,3+ 1+ 

100 >50 11,4 20>10 

100 >50 11,4 40>20 55+ 

1,1+ >0,3+ 

100> 50 11,4 20>10 

100> 50 11,4 40>20 

1,1+ >0,3+ 

2,5k 72>66dB 9,5 40>20 3,5 

(A=l) 30+ 3020- 

(A=10-100) 60+ 

400>300+ (A=10-100) 


100> 50 Ug-1,5 40>20 

0,1 150 >20 12 30 C 


=*1,5 200 >50 28*24 30 L 
>1,5 160 >50 12 30 C 


200 >50 
200 >50 

►10G >0,999V/V 
*1,5 200> 50 28>24 

160 >50 12 

200> 50 29*24 

>30 300 =>50 13 30 C 


>30 300> 80 13 30 

>10G >0,999V/V 10 

>30 300 > 50 13 

>1G >20 13 

>5G >40 13 

3>1 200 >50 12 15+ 

70>50-i 

100 >50 >27 

100 >50 26 

0,3+ 1+ 

100 > 50 27 2010 

100 >50 26 

0,3+ 1+' 

100 > 50 27 2010 


CDIP8 ST 
DIP8 ST 

CDIP8 

LCC20 TI L20-21 
LCC20 ST L20-21 
CDIP8 TI 
LCC20 ST L20-21 
1020 CDIP14 NS D14-21 


0,5<1 T099 NS T8-21A 
CDIP8 NS D8-21A 


T099 H T8- 
T099 H T8- 

1,8*3 S08 TI S8- 

1,03 T099 TI T8- 
CDIP8 TI D8- 
CDIP14 TI 014 
DIP8 LT D8-1 
DIP8 TI 08-1 
CDIP8 TI D8-1 

T099 NS T8-11 


T099 NS T8-3 
CDIP8 NS D8-2 
CDIP14 NS D14-2 

DIP8 TI D8-2 
CDIP8 TI D8-2 

SOB M S8-3 
T099 NS T8-2 
CDIP14 NS D14-3 
CDIP8 NS 08-3 
DIPS ST D8-3 

S08 M S8-3 
T099 NS T8-2 
CDIP14 NS D14-3 
CDIP8 NS D8-3 
DIP8 NS 08-3 

T099 NS T8-11 
CDIP14 NS 

T099 NS 
T099 NS 
T099 NS 


S08 TI 
T099 ST 
CDIP14 NS 
CDIP8 NS 
DIP8 ST 
DIP8 TI 
CDIP8 TI 

S014 TI|S14-41 


S014 TI S14-41 
CDIP14 TI D14-41 
DIP14 TI 014-41 


C 

C 

C 
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U I0 

o 

hH 

HH 

X IB 

R I 

[ M2] 

max 

[•mV] 

max 

[nA] 

max 

[nA] 

[fa 




B U,OS 

B PR 


B U,S 
B LP,OS 
B LP,OS 
B LP.OS 

B LP,OS 

B LP,OS 

B LP,OS 

B LP,OS 

B LP,OS 

B LP,OS 

B LP,UK 

1_ komparatc 
2 OP 

B U,5 

B U,5 

B U,5 

OS 

B U,5 

B U,5 

OS 

B 0,5 

OS 

B UF,1 

B U 


LM307H B U,OS 

LM307J 

LM307J8 

LM307J14 

LM307N 

LM307P B U,OS 

LM307JG 

LM308D B P,4 

LM308H 

LM308J 

LM308J8 

LM308L 

LM308N 

LM308N8 

LM308P 

LM308AD B P,4 

LM308AH 

LM308AH1 

LM308AH2 

LM308AJ 

LM308AJ8 

LM308AL 

LM308AN 

LM308AN8 

LM308AP 

LM310H B UF,6 

LM3100 
LM310J8 
LM310N 


500 C 
900 C 


C 

500 C 
900 C 

780 C 


830 C 
C 
C 

1000 C 

725 C 
830 C 

500 C 
1000 C 
825 C 
825 C 


500 D 
500 D 


500 D 
D 


500 0 

D 

500 D 
D 

500 D 

500 D 

500 D 
D 


500 D 
D 

500 D 
D' 


500 0 

D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 

n 

D 

500 D 
D 
D 
D 


100 >50 L 

1 100=* 50 ] 

C 

c 

>0,8 160=* 25 ] 


>0,8 160> 25 ] 

ioo> 50 ; 

( 

ioo >50 ; 

100> 50 l 

ioo> 50 ; 

ioo> 50 : 

100> 50 
1,1>0,7+ 0,3+ 

100> 50 27 

100> 50 27 

100 >50 27 

200 > 50 

100> 25 U s -1, 

>0,5 200 >25 28>24 

160 >25 

>0,5 160 > 25 12 

>0,5 160> 25 12 


>0,5 200 >25 28>24 

>0,5 160 =*25 12 

>0,5 160 >25 12 

200 25 

>1G >0,9985V/V 
>0,5 200> 25 28>24 

>0,5 160*25 12 

>0,5 200 >25 28 > 24 

>10 300 >25 13 


40»20 1,5*3 CDIP14 NS D14-41 

>0,5+28+ *2,5 S016 ST S16-41 

C0IP16 TI 016-41 

DIP16 TI 016-41 

1+ ■ = 4,5 S014 TI S14-42 

CDIP14 TI 014-12 

DIP14 TI D14-42 

LCC20 ST L20-42 

4+ =4,5 CDIP14 TI 014-12 

40*20 40+ 0,5*1 S08 P S8-2! 

1 + 

20>10 1*2 S08 TI S8-2: 


40>20 1*2 T099 TI T8-2: 

CDIP8 M 08-2: 

DIP8 M D8-2! 

20>10 1*2 DIP8 TI D8-2: 


20>10 1* 2 S08 TI S8-2: 

40>20 T099 TI T8-2: 

40>20 55+ *1,2 DIP8 ST 08-2 


1*2 DIP8 TI 08-2 
1* 2 C0IP8 TI D8-2 
1*2 CDIP8 TI D8-2 


1 0,5*1 T099 NS T8-21A 

2 CDIP8 NS D8-21A 


>10 300 > 80 10 

13 



1,8*3 S08 TI S8- 

S08 P S8- 

*3 DIP8 H 08- 


1,8*3 T099 TI T8- 
C0IP8 TI D8- 
CDIP8 LT D8- 
CDIP14 TI D14 
DIP8 TI D8-1 

1,8*3 DIP8 TI D8-1 

<3 T099 H T8-1B 

T099 H T8-1 

=3 CDIP8 P. 08-1 
CDIP8 TI 08^1 

=2,5 *5,5 T099 NS T8-11 

1,8*3 S08 TI S8-2 

1,8*3 T099 NS T8-3 
CDIP8 NS 08-2 
CDIP8 LT D8-2 
CDIP14 NS D14-2 
DIP8 NS 08-2 

1,8*3 DIP8 TI 08-2 
CDIP8 TI D8-2 

=0,8 S08 M S8-3 

T099 NS T8-2 
CDIP14 NS D14-3 
CDIP8 NS 08-3 
T099 TI T8-2 
DIP8 NS 08-3 
DIP8 LT D8-3 
DIP8 TI D8-3 

=0,8 S08 M S8-3 
T099 NS T8-2 
T099 NS T8-2 
T099 NS T8-2 
CDIP14 NS D14-3 
CDIP8 NS D8-3 
T099 TI T8-2 
DIP8 NS D8-3 
0IP8 LT 08-3 
0IP8 TI D8-3 

*2,5 *5,5 T099 NS T8-11 

CDIP14 NS D14-11 
CDIP8 NS D8-11 
DIP8 NS 08-11 


30 










































U ID U I 



LM312H B 

LM316H B 

LM316AH B 

LM318D B 

LM318H B 

LM318J 

LM31838 

LM318N 

LM318N8 

LM318P 

LM3183G 

LM318S8 (318) 

LM324D B 

LM324E B 

LM324F B 

LM3243 B 

LM324M B 

LM324N B 

LM324AD B 

LM324AD B 

LM324A3 B 
LM324AN 

LM324AN B 
. LM343H B 
LM344H B 

LM346D B 

LM3.463 B 
LM346N 

LM348D B 

LM3483 

LM348N 

LM349D B 
LM3493 B 
LM349N B 
LM338D B 

LM358E B 
LM358H 
LM3583 
LM358M 

LM358N B 

LM358P B 

LM358S 

LM358T 

LM358AD B 
LM358AD B 
LM358AH B 
LM358AJ B 
LM358AN B 
LM358AP B 
LM3583G B 


10+ sl5 ! 
10+ sl5 500 
10+ sl5 ! 
slO sl5 ! 
10+ sl5 : 


s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 750 

50+ +32 

s32 -0,3 119 
+32 

s32 -0,3 

50+ +32 

s32 -0,3 

50+ +32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

68 s34 

68 s34 


s30 sl5 
s30 sl5 



: iB 

R I 

A t 


[MQ] 

A l 

max 

C T 

Bl 

[nA] 

[Jf] 

11 



3 15 

.0 200 


7 >10 300 >25 

150 >1G >20 

50 >5G >40 

500 >0,5 200 >25 

500 >0,5 200>25 

15+ 


13 

13 

12 15+ 

12 15+ 

70>50+ 


D s28 
D s28 


7 50 

7 50 

7 50 

7 . 50 

7 50 

7 50 

3 30 

3 30 

3 30 

3 30 

5 10 

8 10 


s36 slB 
s36 sl8 


s32 -0,3 

+32 

s32 -0,3 

50+ +32 


s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 


s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 

50+ +32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 

+32 


D 

630 D 
630 0 

725 D 
780 D 
830 D 
500 D 
1160 D 
D 

825 D 


100 >25 
100 >25 


100 >88 
100>25 



40 180k>70k 

V/\T 

40 180k>70k 

(A=l) 
(A=10) 

100 1 1000>100 
250 1 1000>50 

200 >0,8 160*25 

200 >0,8 160 >25 

200 >0,8 160>25 

200 >0,8 160>25 

250 100>25 


23 20>10 

4020 40+ 

U s -1,5 40*20 

26 40>20 40+ 

0,3+ 1+ 

23 20*10 


Ug-1,5 4020 

26 40*20 40+ 

0,3+ 1+ 

27 20 >10 

26 40*20 40+ 

0,3+ 1+ 

27 2010 

26 40*20 40+ 

0,3+ 1+ 

>20 0 , 02 + 

2,5+ 

>20 0 , 02 + 

2 ’ 5+ c 
30+ 3 C 

12 1>0,8- 28+ 

>0,3+ 

12 >0,5+ 28+ 

0,6 

12 1 + 


12 1 + 

12 4+ 

12 4+ 

27 20 >10 

0,3+ 1+ 40+ 

U s -1,5 40>20 

Ug-1,5 40>20 

27 20>i0 

Uc-1,5 40>20 
Ug-1,5 40*20 

27 20>10 

26 40*20 40+ 

Ug-1,5 40>20 

U Q -1,5 40>20 55+ 
>t),3+ 

26 40>20 40+ 

>0,3+ 

27 20 >10 ‘ 

27 20 >10 


'0,8 T099 NS T8-4 

'0,8 T099 NS T8-4 

'0,6 T099 NS T8-4 

5*10 S08 TI 
S08 ST 

5*10 T099 NS 

CDIP14 NS 014-5 
CDIP8 NS 08-5 
DIPS NS D8-5 
DIP8 LT 08-5 
DIP8 TI 08-4 
CDIP8 TI 08-4 
S08 LT S8-4 

1,1<3 S014 TI S14-41 
1,5*3 S014 P S14-41 

DIP14 H 014-41 

1,5*3 CDIP14 P D14-41 

1,1«3 C0IP14 TI D14-41 
1,5<3 C0IP14 NS D14-41 

S014 H S14-41 

1,5*3 DIP14 P D14-41 

1,1<3 S014 TI S14-41 

1,5*3 S014 P S14-41 

1,1<3 CDIP14 TI D14-41 
DIP14 TI D14-41 

1,5*3 DIP14 P D14-41 
2*5 T099 TI T8-6 
2< 5 T099 TI T8-1 

1<2 S016 ST S16-41 

NS S16-41 
NS 016-41 


■*4,5 S014 
CDIP14 


<4,5 SOI 4 
<4,5 CDIP14 
<4,5 DIP14 

1 < 2 S08 
0,5<1 S08 

<1,2 DIP8 
1 < 2 T099 
CDIP8 
<1,2 SO8 

1< 2 DIP8 


M S14-42 
NS 014-42 
NS D14-42 

TI S14-42 
NS D14-42 
NS 014-4 2 

TI S8-21 
S8-21 

H D8-22 
NS T8-21 
M D8-21 
H S8-22 


1< 2 DIP8 TI D8-21 

*1,2 T099 H T8-22B 

<1,2 T099 H T8-22 

<2 S08 TI S8-21 

0,5*1 S08 

1* 2 T099 

<1,2 CDIP8 

0,5*1 DIP8 

<2 DIP8 

1< 2 CDIP8 
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TYP 

D 

P 

LM358AJG 

B 

LP 

LM3590 

B 

VR,PR 

LM359N 

B ' 

VR,PR 

LM392H 

LM3923 

LM392N 

B 

LP,UK 

1 komp 

2 OP 

LM741E 

LM741S 

LM741T 

B 

U,0S 

LM748E 

LM748S 

LM748T 

B 

U,0S 

3 

LM833D 

LM833N 

B 

NS, OS 

LM1458E 

LM1458S 

LM1458T 

B 

U,OS 

LM1558E 

LM1558S 

LM1558T 

B 

U,0S 

LM29003 

B 

S,OS 

LM2900N 

B 

S,OS 

LM2902D 

B 

u 

LM2902E 

B 

U,0S 

LM29023 

B 

U,0S 

LM2902N 

B 

U,0S 

LM2902N 

B 

U,0S 

LM2902M 

B 

U,0S 

LM2904D 

B 

LP 

LM2904H 

B 

LP 

LM2904E 

B 

LP 

LM29040 

B 

LP 

LM2904N 

B 

LP 

LM2904M 

B 

LP 

LM2904P 

B 

LP 

LM2904S 

LM2904T 

B 

LP 

LM29040G 

B 

LP 

LM29040 

LM2904N 

B 

LP,0S 

LM2924J 

LM2924N 

B 

LP,UK 

1 komp 

2 OP 

LM3301N 

B 

U,OS 

LM3401N 

B 

U,OS 

LM3900D 

LM3900J 

LM3900N 

B 

S,OS 

LM42503 

B 

PR,OS 



U ID U I 

T I0+ I I+ 
max max 
[V] [V] 



-0,3 825 D 
+32 


-0,3 830 D 

+32 830 D 

570 D 

sl5 500 A 

A 
A 

si5 500 A 

A 
A 

sl5 500 F 

F 

sl5 680 D 

D 
D 

sl5 680 A 

A 
A 

20 1025 F 

20 1150 F 

-0,3 900 G 

+26 

-0,3 750 F 

+32 

-0,3 570 F 

+26 900 F 

-0,3 570 F 

+26 

-0,3 900 G 

+26 

-0,3 750 F 

+32 

-0,3 725 G 

+26 


-0,3 630 F 


-0,3 630 F 
+U S 

-0,3 1000 G 
+26 

-0,3 630 F 
U S 

-0,3 825 G 
+26 - - 

-0,3 780 F 
+32 1160 F 

-0,3 570 F 

+26 P 

570 F 


20 625 D 

1025 D 
1150 D 

sl5 500 A 


U S 

U I0 


max 

[V] 

I mV] 

s5 

3 

12 


12 


5 

5 

5 

5 

sl5 

5 

sl5 

5 

sl5 

5 

sl5 

6 

sl5 

5 

15 


15 ‘ 


5 

7 

5 

10 

15 


15 

7 

15 

7 

5 

7 

5 

10 

15 


5 

7 

5 

7 

5 

7 

15 


5 

7 

5 

7 

5 

7 

15 


5 

7 

5 

7 

15 


5 

7 

15 

7 

15 

7 

15 

7 

15 


15 


15 


si,5 

3 

si,5 

5 

sl5 

3 

sl5 

5 


I I0 

X IB 

max 

max 

[nA] 

CnA] 

30 

100 


15^ 


1* 

50 

50 

m 

200 

500 

200 

500 

200 

l t> 

200 

500 

200 

500 


200 


200 

50 

250 

200 

500 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

200 

500 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 


300 


300 


200 

3 

7,5 

10 

50 

■ 

■ 


Rj A 
[ kfi] A 



100>25 27 


A=10-100 60+ 
9,5 

72>62dB 30+ 

A=10-100 60+ 
9,5 

200> 50 

100=» 25 U s -1, 


30>15+*3,5 

>200 

40>16 

30>15+ 3,5 
>200 
40>16 

I 

40>20 2 

75 _ 


30 75 

0,3 C 


110 =*90 12 

15 >10+ 7 >5+ 


100> 25 26 

0,3+ 

100^ 25 26 

0,3+ 


2,5+ Bk 
2,5+ 8k 
40>20 


40>20 40+ 
1 + 

40>20 40+ 
1 + 


10CF-25 26 

0,3+ 


40*20 40+ 
1 + 


20>10 2 
8k 


>40k 0,6 
>50k 0,6 
=»100k 13,5 
=>100k 13,5 


IpFT*l dA 


*2 CDIP8 TI D8-21 
18<22 CDIP14 NS 014-21 

18*22 DIP14 NS D14-21 

0,5*1 T099 NS T8-21A 
CDIP8 NS D8-21A 
DIP8 NS D8-21A 

*2,8 DIPS' NS 08-6 
T099 NS T8-6B 
T099 NS T8-6 

*2,8 DIP8 NS D8-1 
T099 NS T8-1B 
T099 NS T8-1 

4*8 S08 M S8-21 
DIPS M D8-21 

*2,8 DIPS NS D8-22 
T099 NS T8-22B 
T099 NS T8-22 

1*2,8 DIP8 NS 08-22 
T099 NS T8-22B 
T099 NS T8-22 

*10 CDIP14 TI 014-43 

*10 DIP14 II D14-43 

1,1=3 SOU TI S14-41 

*1,2 DIP14 H D14-41 

1,5*3 C0IP14 NS D14-41 
1,1*3 CDIP14 TI 014-41 

1,5*3 DIP14 NS D14-41 
1,1*3 DIP14 TI 014-41 
*1,2 SOU H S14-41 
1*2 S08 TI S8-21 
*1,2 T099 M T8-21 
*1,2 DIP8 H 08-22 
*1,2 CDIP8 M D8-21 
*1,2 DIP8 M D8-21 
*1,2 SO8 H S8-22 
1*2 DIP8 TI 08-21 


*1,2 T099 H T8-22B 
T099 H T8-22 

1* 2 CDIP8 TI D8-21 


0,5*1 SO8 P S8-21 
DIP8 P D8-21 

0,5*1 CDIP8 NS 08-21A 
DIP8 NS D8-21A 

DIP14 NS D14-43 

DIP14 NS D14-43 

S014 M D14-43 
CDIP14 TI D14-43 
DIP14 TI 014-43 

C0IP8 NS 08-7 
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TYP 

0 

P 

U S 




max 

C V] 



u s u io Tio Tib R i 


max max max C T 
[V] CmV][nA] [nA] C pF] 



r q [q] 

h 


LmA J 

[tto] 

[S*J 
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TYP 

D 

P 

u s 

U ID 

U I 

P tot 

4 

U S 

U I0 

I I0 

T IB 

R I 

M 

U 0M/M 

I 0 CmA] 

R o ra] 

! S 

■! 

V 

Z 





Z ID+ 

h* 







[mq] 


[V] 

C c tpF] 


[mA] 

I 






max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

C T 

fSSmm 

SR+ 

B1+ 

LL 








[v] 

Cv] 

[V] 

_mW] 


[V] 

[mV] 

CnA] 

CnA] 

[£f] 


C V/^s] 

[MHz] 

cfto] 

[Ss] 

1 



LS204M 

B 

LP.OS 

sl8 

sU c - 

sU c 

400 

C 

sl5 

2,5 

20 

150 

1 

100> 90 u 

13 

23 

*15+ 

<1,2 

S08 

ST 

S8-22 





-1 S 









3> 1,8+ 

>0,8+ 







LS204CB 

B 

LP,OS 

sl8 

sl) c - 

sU c 

665 

0 

sl5 

3,5 

50 

300 

0,5 

100> 86° 

13 

23 

< 10+ 

<1,5 

DIP8 

ST 

08-22 





-l 5 

J 








2,5>1 , 5+ 

>0,8+ 







LS204CM 

B 

LP,OS 

sl8 

sl) c - 

sU s 

400 

D 

615 

3,5 

50 

300 

0,5 

100 >86° 

13 

23 

<10+ 

<1,5 

SO 8 

ST 

S8-22 





-1 S 








2 , 5>1 , 5+ 

>0,8+ 







LS204TB 

B 

LP,OS 

sl8 

sU c - 

slL 

520 

C 

sl5 

2,5 

20 

150 

1 

100> 90° 

13 

23 

<15+ 


T099 

ST 

T8-22A 





-1 S 

J 








3> 1,8+ 

>0,8+ 







LS204ATB 

B 

LP,OS 

sl8 

sU c - 

sl) c 

520 

A 

sl5 

2,5 

20 

150 

1 

100 >90° 

13 

23 

<15+ 


T099 

ST 

T8-22A 





-1 S 

J 








3> 1,8+ 

>0,8+ 







LS204CTB 

B 

LP,OS 

sl8 

s(J c - 

sl) c 

520 

0 

sl5 

3,5 

50 

300 

0,5 

100> 86° 

13 

23 

«10+ 

<1,5 

T099 

ST 

T8-22A 





-1 S 

O 








2,5>1,5+ 

>0,8+ 







LS404D1 

B 

LP,NS 

sl8 

sl) c - 

+u 

400 

C 

sl2 

1 

40 

200 

0,7 

100> 90° 

10 

23 

<15+ 

1,3<2 

S014 

ST 

S14-42 



OS 


-1 S 









3> 1,8+ 

>0,8+ 












-0,5 



s4 





95° 








LS404M 

B 

LP,NS 

sl8 

sU c - 

+u - 

400 

C 

sl2 

1 

40 

200 

0,7 

100 > 90° 

10 

23 

< 15+ 

1,3=2 

S014 

ST 

S14-42 



OS 


-1 S 

-U- 








3>1,8+ 

>0,8+ 












-0,5 



s4 





95° 








LS404CB 

B 

LP,NS 

sl8 

slU- 

+u - 

400 

D 

sl2 

1 

80 

300 

0,5 

100 >86° 

10 

23 

< 10+ 

1,5<3 

DIP14 

ST 

DT4-42 



OS 


-I s 

- u s- 

0,5 







2,5>1,5+ 

1+ 







LS404CD1 

B 

LP,NS 

sl8 

slL- 

+u - 

400 

D 

sl2 

1 

80 ’ 

300 

0,5 

100> 86° 

10 

23 

<10+ 

1,5^3 

S014 

ST 

ST4-42 



OS 


-1 S 

~4~ 








2,^,5+ 

1+ 












-0,5 



s4 





95° 








LS404CM 

B 

LP,NS 

sl8 ' 

sll c - 

+Ue 

400 

D 

sl2 

1 

80 

300 

0,5 


10 

23 

<10+ 

1,5<3 

SOU 

ST 

ST4-42 



OS 


-1 S 

- u s- 








2,^,5+ 

1+ 












-0,5 



s4 





95° 








LS4558NB 

B 

LP,VS 

sl8 

sU c - 

sU c 

665 

D 

sl5 

5 

200 

500 

=>0,3 

100> 86° 

13 

23 

< 15 + n 

1< 2 

DIPS 

ST 

D8-22 

LS4558NM 


OS 


-1 S 

J 

400 

D 






3> 2+ 

>0,8+ 


0,13° 


S08 

ST 

S8-22 

LT118AH 

B 

VR,OS 

s20 

10+ 

s20 


A 

sl5 

1 

20 

250 

3 > 1 

500*100 

12 



5< 8 

T099 

LT 

T8-5 

LT118AJ8 







A 






15+ 

70=^ 




CDIP8 

LT 

D8-5 

LT318AH 

B 

VR,OS 

s20 

10+ 

s20 


D 

sl5 

1 

20 

250 

=*0,5 

500>100 

12 



5=10 

T099 

LT 

T8-5 

LT318AJ8 







D 






15+ 

70>50h 




CDIP8 

LT 

D8-5 

LT318AN8 







D 


- 









DIP8 

LT 

D8-5 

LT1001CH 

B 

P,OS 

s22 

s30 

s22 


D 

sl5 

0,06 

3,8 

2 

=*15 

800=400 

13 


<18+ 


T099 

LT 

T8-2A 

LT1001CJ8 







D 






0,8>0,4+ 

=*0,1+ 




CDIP8 

LT 

D8-3 

LT1001CN8 







D 











DIP8 

LT 

08-3 

LTIOOICSB B 

P,OS 

s22 

s30 

s22 


D 

sl5 

0,06 

3,8 

4 

=*15 

800>400 

13 


<18+ 


S08 

LT 

S8-3 














0,8>0,4+ 

>0,1+ 







LTIOOIMH 

B 

P,OS 

s22 

s30 

s22 


A 

sl5 

0,06 

3,8 

2 

>15 

800>400 

13 


<18+ 


T099 

LT 

T8-2A 

LT1001MJ8 B 






A 






0,8>0,4+ 

>0,1+ 




CDIP8 

LT 

D8-3 

LTIOOIACH B 

P,OS 

s22 

s30 

s22 


D 

sl5 


2 

4 

>30 

800>450 

13 


<18+ 


T099 

LT 

T8-2A 

LT1001AC38 







0 





0,&*0,4+ 

>0,1+ 




CDIP8 

LT 

D8-3 

LT1001ACN8 







D 











0IP8 

LT 

D8-3 

LTIOOIAMH/ 

B 

»,OS 

s22 

s30 

s22 


A 

sl5 


2 

4 

>30 

800>450 

13 


<18+ 


T099 

LT 

T8-2A 

883 













0,8>0,4+ 

>0,1+ 







LT1001AMJ8 







A 











CDIP8 

LT 

08-3 

LT1002C3 

B 

P,OS 

s22 

s30 

sll c 


D 

sl5 

0,1 

4,2 

4,5 

13 

800>350 

13 


<20+ 


CDIP14 

LT 

DT4-46 

LT1002CN 





J 


D 






0,8>0,4+ 

>0,1+ 




DIP14 

LT 

DT4-46 

LT1002MJ 







A 











CDIP14 

LT 

DT4-46 

LT1002ACJ B 

P,OS 

s22 

s30 

sll c 


D 

sl5 

0,06 

2,8 

3 

>20 

800> 400 

13 


<20+ 


CDIP14 

LT 

DT4-46 

LT1002ACN 







D 






0,8>0,4+ 

>0,1+ 




DIP14 

LT 

DT4-46 

LT1002AMJ 







A 











CDIP14 

LT 

DT4-46 

LT1006CH 

B 

P,OS 

s22 

30 

+u s 


D 

+5 

0,08 

0,9 

25 

100 

2>0,7V//jV 3,4 


<25+ 

<0,57 

T099 

LT 

T8-1 

LT1006CJ8 





-ui- 

5 

D 

sl5 

0,18 

0,9 

20 


raw 

12,5 



<0,6 

CDIP8 

LT 

D8-1 

LT1006CN8 





J 


D 






m 

0,25-t 




DIP8 

LT 

08-1 

LT1006MH 








A 











T099 

LT 

T8-1 

LT1006MJ8 







A 











CDIP8 

LT 

D8-1 

LT1006ACH B 

P,OS 

s22 

30 

+U. 


D 

+5 

0,05 

0,5 

15 

>180 


3,4 


<25+ 

<0,52 

T099 

LT 

T8-1 

LT1006ACJ 





-U- 

5 

D 

sl5 

0,1 

0,5 

12 • 


13 



<0,54 

CDIP8 

LT 

08-1 

LT1006AMH 





J 


A 







0,25-t 




T099 

LT 

T8-1 

LT1006AMJ8 







A 






■ 





CDIP8 

LT 

D8-1 

LT1006S8 

B 

P,OS 

s22 

30 

+u 


D 

+5 

0,4 

0,9 

25 

>100 

2>0,7VAjV 

4 


<25+ 

<0,57 

SOS 

LT 

S8-1 




s2,7-lE 


-u- 

u s 

5 


sl5 

0,52 

0,9 

20 


4>1,2V/2jV 

12,5 

0,25-t 



<0,6 




LT1007CH 

B 

NS,OS 

s22 

25+ 

sU c 


D 

sl5 

0,06 

50 

55 

5G 

16>3,5V//uV 12,5 


70 


T099 

LT 

T8-2A 

LT1007CJ8 





o 


0 






8=* 5+ 1 

>1,7+ 


3,8+ 


CDIP8 

LT 

D8-3 

LT1007CN8 







0 











DIP8 

LT 

08-3 

LT1007CS 







D 











S016 

LT 

S16-2 

LT1007MH 







A 











T099 

LT 

T8-2A 

LT1007MJ8 






A 











CDIP8 


08-3 

LT1007ACH B 

NS, OS 

s22 

25+ 

sll c 


D 

sl5 

0,02 

30 

35 

7G 

ie*5V/yuV 

8>5+ 

13 


70 


T099 


T8-2A 

LT1007AC38 







D 






>1,7+ 


3-,8+ 


CDIP8 


D8-3 

LT1007ACN8 







D 











DIP8 

LT 

D8-3 

LT1007AMH 







A 











T099 

LT 

T8-2A 

LT1007AMJ8 







A 











CDIP8 

LT 

D8-3 

LT1008CH 

1 B 

P,OS 

s20 

10+ 

s20 


D 

sl5 

0,12 

0,1 

0,1 



13 


=22+ 

<0,6 

T099 

LT 

T8-2A 

LT1008CN8 






D 







EuBa 



HiIm 1 

DIP8 

LT 

D8-3 

LT1008MH 

_ 






A 










■ 

T099 

LT 

T8-2A 
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LT1001CD B P,OS 
LTIOOICL 
LTIOOICP 
LTIOOIML 

LTIOOIACL B P,OS 
LTIOOIACP 

LTIOOIAML B P,OS 


LTIOOICJG B P,OS 
LTlOOlMJGj 

LT1001AC3G B P,OS 

I 

LT1001AM3G B P,OS 

LT1007CL B NS,VR 
LT1007CP P,OS 
LT1007ML 
LT1007MP 

LT1007ACL B NS,VR 
LT1007ACP P,OS 

LT1007AML 
LT1007AMP 

LT1007CDW B NS,VR 
LT1D07C3G P,OS 

LT1007M3G 

LT1007AC3G B NS,VR 
LT1007AM3G P,OS 

LT1008CL B P,NS 

LT1008CP OS 

LT1008ML 

LTIOOBMP 

LT1008C3G 

LT1008M3G 

LTIOIOCH B B 

LTIOIOCK 
LT1010CN8 
LTIOIOCT 

LTIOIOMH B B 
LTIOIOMK 

LT1012CH B NS,P 
LT1012CN8 OS 

LT1012CL B NS,P 
LT1012CP OS 

LT1012DH B N5,P 
LT1012DN8 OS 

LT1012MH B NS,P 
LT1012ML OS 

LT1012ACH B NS,P 

LT1012ACNB OS 

LT1012AMH 

LT1012S8 B NS,P 
(1012) OS 

LT1013CH B P,OS 

LT1013C38 

LT1013CNB 

LT1013DN8 

LT1013MH 

LT1013M38 

LT1013ACH B P,OS 

LT1013AC38 
LT1013AMH 
LT1013AM38 

LT1013DS8 B P,OS 
(1013) 

LT1014CN B P,OS 
LT1014C3 
LT1014DN 
LT1014M3 

LT1014AC3 B P,OS 
LT1014AM3 

LT1022CH BF VR,P 
LT1022CN8 OS 

LT1022MH 

LT1022ACH BF VR,P 
LT1022AMH OS 

LT1024CN B P,OS 
LT1024MD 1 


max max 
[ V][mW] 


725 D 
650 D 
1000 D 
825 ! 

650 D 
1000 D 


s30 s22 825 0 

1050 A 

s30 s22 825 D 

s30 s22 1050 A 

25+ sU q 650 D 
b 1000 D 
825 A 
1000 A 

25+ sU q 650 D 
b 1000 D 
650 A 
1000 A 

25+ sU q 1025 D 
b 825 D 
1050 A 

25+ sU q 825 D 
b 1050 


U S U I0 I IQ I IB R I A 

CMQ] A 

max max max C T B 

[V] [mV] [nA] [nA] [pF] [ 


0,06 3,8 4 >15 800=400 13 

0,&=0,4+ >0,1+ 


0,02 2 2 >30 800>450 13 

0 , 8 = 0 , 4 + > 0 , 1 + 

0,01 2 2 >30 800>450 13 

0,8 0,4+ >0,1+ 

0,06 3,8 4 >15 80 0 400 13 

0 , 8 = 0 , 4 + > 0 , 1 + 

0,02 2 2 >30 80 0450 13 

0 , 8 > 0 , 4 + > 0 , 1 + 

0,01 2 2 >30 800>450 13 

0 , 8 = 0 , 4 + > 0 , 1 + 

0,06 0,05 0,055 5G 20>5V/uV 12,5 
8>5+ >1,7+ 



I n 15Om4 4000 
U I 750 


3100 
,50m/! 5000 


s30 +U q I 
- U S"5 


s30 +U q I 

- u i-5 


s30 +U q I 

- u s" 5 


s30 +U q I 
" U S-5 


s30 +Uq* 
- U S-5 


s40 s20 

10+ s20 


0,02 0,03 0,033 7G 20>1 
8> 5 


0,06 0,05 0,055 5G 20: 

8 > 


7V/uV 13 
5+ 1 >1,7+ 

»5V/iiV 12,5 
5+ L >1,7+ 


1,02 0,03 0,053 7G 20>7VAiV 13 

8>5+ (=■ 1,7+ 


0 , 120,1 0,1 


0,05 0,15 0,15 
0,05 0,15 0,15 
0,06 0,15 0,15 
0,03 0,1 0,1 
0,02 0,1 0,1 

0,12 0,28 0,3 


200 0300 13 

> 0 , 1 + 


0,995-1 >75+ 

0,995-1 >75+ 

200 0200 13 

2000>200 13 

= 0 , 1 + 

2000=200 13 

2000=300 13 

0 , 1 + 

2000300 13 

0 , 1 + 

2000>200 13 

0 , 1 + 


0,3 1,5 30 >70 7 >l,2V/uV 12,5 

0,45 2 1 VAjV I 3,4 

> 0 , 2 + 


0,15 0,8 20 >100 8 >1,2V//jV 13 

0,25 1,3 1 V/uV | 3,4 

> 0 , 2 + 


0,8 1,5 30 >70 7 >1,2VAjV 12,5 

0,95 2 50 lV/uV | 3,4 

I =0,2+ 

0,3 1,5 30 >70 7 =• 1,2V/uV 12,5 

0,45 2 1 V/uV 3,4 

> 0 , 2 + 

; 0,8 20 >80 8 >l,5V/uV 13 

1,3 1 V/uV 3,4 

> 0 , 2 + 

0,02 0,05 IT 400>120 12 

4pF 7 >5,2+ 24>18 + 


0,01 0,05 IT 400=150 12+ 

4pF 7 >5,2+ 26=23+ 



TI S8-3 
TI T8-2A 
TI D8-3 
TI T8-2A 



DIP14 IT D14-42 
CDIP14 IT D14-42 
DIP14 IT 014-42 
CDIP14 LT 014-42 

CDIP14 LT D14-42 
C0IP14 LT 014-42 

T099 LT 
DIP8 LT 
T099 


0,18 0,2 


2000= 180 13 

> 0 , 1 + 
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LT1221C38 

LT1221CN8 

LT1221M38 

LT1222C38 

LT1222CN8 

LT1222M38 

LT1223C38 

LT1223CN8 

LT1223CS8 

LT1223M38 

LT1224C38 

LT1224CN8 

LT1224CS8 

LT1224M38 


L6495 

L6495DP 


MAX400CPA 

MAX400CSA 

MAX400CTV 

MAX400E3A 

MAX400ETV 

MAX400M3A 

MAX400MTV 

MAX450C/D 

MAX450C3P 

MAX450CPD 

MAX451C/D 

MAX451C3P 

MAX451CPD 


MAX460IGC 0 


MAX460MGC B 


MC1436D B 

MC1436G 
MC1436P1 
MC1436U 

MC1436CD B 

PC1436CG 
MC1436CP1 
MC1436CU 

MC1437L B 

MC1437P 

MC1439G B 

MC1439P1 

MC1454G B 


MC1436G B 

MC1456P1 

MC1456CG B 
MC1456CP1 

MC1458D B 

MC1458D 


max max 
[V] [V] 



u s rio Pio riB 


IAj M 

[MO] a 


max max max C T B 
[V] [mV] [nA] [nA] [Jf] [ 




<10,5 DIP8 LT 08-3 
90+ 

■=10,5 CDIP8 LT D8-3 
90+ DIP8 LT D8-3 
CDIP8 LT D8-3 

c 10,5 CDIP0 LT D8-8 
90+ DIP8 LT 08-8 
CDIP8 LT D8-8 

6*40 CDIP8 LT D8-17 
75+ DIP8 LT D8-17 
S08 LT S8-17 
CDIP8 LT D8-17 
7 <9 CDIP8 LT 08-3 
DIP8 LT 08-3 
S08 LT S8-3 
C0IP8 LT 08-3 


40<60 plast ST M5-1A 


10u+ 8<rl2 DIP16 
S016 
DIP8 


ST D16-28 
ST S16-24 
ST D8-24 


10u+ 10cl5 DIP16 ST 016-28 

DIP8 ST D8-24 

SIP9 ST M9-1 

S020 ST S20-22 

30 1CK12 T099 ST T8-74 

5+ DIP8 ST D8-74 


DIP8 MX T8-2 
S08 MX S8-3 
T099 MX D8-3 
CDIP8 MX D8-3 
T099 MX T8-2 

C0IP8 MX D8-3 
T099 MX T8-2 

25<35 6ip MX - 

CDIP14 MX D14-68 
DIP14 MX 014-68 

25<35 Cip MX - 

CDIP14 MX D14-68 
DIP14 MX D14-68 


4<8 19-=24 T08 MX T12-9 

2,5n° 


4*=8 19<22 T08 MX T12-9 

2,5n° 


1000 2,6<5 S08 M S8-6 

50+ T099 M T8-6 

DIP8 M 08-6 

CQIP8 M D8-6 

1000 2,6<5 S08 M S8-6 

50+ T099 M T8-6 

DIP8 M 08-6 

CDIP8 M 08-6 

30 C0IP14 M D14-25 

DIP14 M D14-25 

4000 3<6,7 T099 M T8-8 

30+ DIP8 M D8-8 ' 


1<2,5 1,3«=3 T099 

45+ DIP8 

1 1,3<4 T099 

45+ 0IP8 

75 *5,5 S08 

S08 

75 . 2,3*5 SOS 


M T8-6 
M 08-6 

M T8-6 
M D8-6 

M S8-22 
S8-22 




































TYP 


1 

U S 

max 

[V] 

U ID 

t id+ 

max 

[v] 

u i 

x i+ 

max 

[V] 

P tot 

max 
~mW ] 


U S 

[V] 

U I0 

max 

[mV] 

I I0 

max 

InA] 

X IB 

max 

CnA] 

R I 

[MO] 

CjP] 

A u 

A uo° . 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

[V] 

SR+ 

CV//JS] 

[gCmA] 

: c CpF1 

31+ 

.MHz] 

R Q C£2 ] 

cW] 

: s 

]mA] 

[Ssi 

P 

V 

Z 

LT1057AMH 

B3F 

P,VR 

s20 

s40 

s20 


A 

sl5 

0,45 

0,04 

0,05 

IT 

350 >-150 

12 


<22+ 

2,5 

T099 

IT 

T8-22A 

LT1057AM38 

OS 





A 





4pF 

5> 3,5+ 

14>10+ 




CDIP8 

IT 

D8-22 

LT1058CJ 

B3F 

P,VR 

s20 

s40 

s20 


D 

sl5 

0,8 

0,05 

0,075 

IT 

300 >100 

12 


<24+ 

= 2,8 

CDIP14 

LT 

014-42 

LT1058CN 


OS 





D 





4pF 

5> 3+ 

13>8+ 




DIP14 

LT 

014-42 

LT1058MJ 







A 











CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1058ACJ 

B3F 

P, VR 

s20 

s40 

s20 


D 

sl5 

0,45 

0,04 

0,05 

IT 

350 >150 

12 


< 22+ 

c 2,5 

CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1058ACN 


OS 





D 





4pF 

5> 3,5+ 

14=“10+ 




DIP14 

LT 

014-42 

LT1058AMJ 







A 











CDIP14 

LT 

014-42 

LT1078CH 

8 

MP,P 

522 

s30 

+u q 


D 

s5 

0,12 

0,35 

10 

>300 

1000>150 

3,5 


<28+ 

<55^1 

T099 

LT 

T8-22A 

LT1078CJ8 


OS 

s2,2-20 


-Ue- 

5 

D 






0,2+ 

0,04+ 



CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1078CN8 







D 

sl5 

0,35 

0,35 

10 


1100>300 

11 



< 75jU 

DIP8 

LT 

D8-22 

LT1078MH 







A 







0,06+ 




T099- 

LT 

T8-22A 

LT1078MJ8 







A 











CDIP8 

LT 

08-22 

LT1078ACH 

B 

MP,P 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

s5 

0,07 

0,25 

8 

>■400 

1000>200 

3,5 


<37+ 

<50n 

T099 

LT 

T8-22A 

LT1078AC38 

OS 

s2,2-20 


-u- 

5 

D 






0,2+ 

0,04+ 




CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1078ACN8 






0 

sl5 

0,25 

0,25 

8 


1100>400 

11 



65li 

DIP8 

LT 

08-22 

LT1078AMH 







A 







0,06+ 




T099 

LT 

T8-22A 

LT1078AMJ8 j 






A 











CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1079CJ 

B 

MP,P 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

s5 

0,12 

0,35 

10 

>300 

1000>150 

3,5 


<28+ 

<55jj 

CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1079CN 


OS 

s2,2-20 


■Uq- 

5 

D 






0,2+ 

>0,04-* 




DIP14 

LT 

014-42 

LT1079MJ 







A 

sl5 

0,35 

0,35 

10 


1100>300 

11 



<75^1 

CDIP14 

LT 

D14-42 















>0,06-* 







LT1079ACU 

B 

MP,P 

s22 

s30 

+u c 


D 

s5 

0,07 

0,25 

8 

>400 

1000>200 

3,5 


<37+ 

<50u 

CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1079ACN 


OS 

s2,2-20 


-u- 

5 

D 






0,2+ 

>0,04-* 




DIP14 

LT 

D14-42 

LT1079AMJ 







A 

sl5 

0,25 

0,25 

8 


1100*400 

11 



<6Cju 

C0IP14 

LT 

D14-42 















>0,06-* 







LT1122CS8 

B3F 

VR,P 

s20 

s40 

s20 


F 

sl5 

0,9 

0,05 

0,1 

IT 

450 >150 

12 


27+ 

<11 

S08 

LT 

S8-1E 

(1122C) 


OS 










4pF 

13+ 

75*50-* 



<590+ 




LT1122DS8 

bf; 

VR,P 

s20 

s40 

s20 


F 

sl5 

0,9 

0,05 

0,1 

IT 

450 >150 

12 


27+ 

<11 

S08 

LT 

S8-1E 

(1122D) 


OS 










4pF 

13+ 

75>50+ 



<590+ 




LT1122ACJ8 BJF VR,P 

s20 

s40 

s20 


F 

sl5 

0,6 

0,04 

0,075 

IT 

500 >180 

12 


25+ 

<10 

CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122ACN8 

OS 

S5-20 




F 





4pF 

14+ 

80>60+ 



p=540+ 

DIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122AMJ8 






A 











CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122BCJ8 






F 











CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122BCN8 






F 











DIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122BM38 






A 











CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122CC38 BJF VR,P 

s20 

s40 

s20 


F' 

sl5 

0,9 

0,05 

0,1 

IT 

450 >150 

12 


27+ 

<11 

C0IP8 

LT 

D8-1E 

LT1122CCN8 

OS 

s5-20 




F 





4pF 

13+ 

75>50-* 



<590+ 

DIP8- 

LT 

D8-1E 

LT1122CMJ8 






A 











CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122DCJ8 






F 











CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122DCN8 






F 











DIP8 

LT 

0R-1E 

LT1122DMJ8 






A 











CDIP8 

LT 

08-1E 

LT1124CJ8 

B 

NS,P 

s20 

25+ 

sl) c 


F 

sl5 

0,1 

20 

30 


15>3V/uV 

12,5 


75 

<2,75 

CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1124CN8 


OS 





F 






12,5>8+ 

>2,7+ 


<4,2+ 


DIP8 

LT 

D8-22 

LT1124CS8 







F 











S08 

LT 

S8-23 

LT1124DS8 







F 











SOS 

LT 

S8-22 

LT1124MJ8 







A 




. 



' 




CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1124ACN8 B 

NS,P 

s20 

25+ 

sU r 


F 

sl5 

0,07 

15 

20 


17>5V/uV 

13 


75 

<2,75 

0IP8 

LT 

D8-22 

LT1124AMJ8 

OS 



J 


A 






12,5>9+ 

4,5>3+ 


<4,2+ 


C0IP8 

LT 

D8-22 

LT1125CJ 

B 

NS,P 

s22 

25+ 

sU c 


F 

sl5 

0,14 

0,02 

0,03 


15>3 

12,5 


75 

<2,75 

CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1125CN 


OS 





F 






12,5>8+ 

>2,7+ 


<4,2+ 


DIP14 

LT 

D14-42 

LT1125CS 







F 











S016 

LT 

S16-41 

LT1125MJ 







A 











CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1125ACN 

B 

NS,P 

s22 

25+ 

sU c 


F 

sl5 

0,07 

0,015 

0,02 


17 >5 

13 


75 

<2,75 

DIP14 

LT 

014-42 

LT1125AMJ 


OS 





A 






12,5>9+ 

4,5*3+ 


<4,2+ 


CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1178CH 

B 

P,OS 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

+5 

0,12 

0,35 

6 

>600 

700> 110 

3,5 


49+ 

14<21 

T099 

LT 

T8-22A 

LT1178CJ8 



u2-15 


-Up- 

-5 

D 






0,06+ 

>0,013+ 



CDIP8 

LT 

08-22 

LT1178CN8 







D 

sl5 

0,48 

0,35 

6 


1000>250 

13 



17<25 

DIP8 

LT 

08-22 

LT1178MH 







A 






0,085+ 

>0,02+ 




T099 

LT 

T8-22A 

LT1178M38 







A 











CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1178ACH 

B 

P,OS 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

+5 

0,07 

0,25 

5 

>800 

700 >140 

3,5 


<65+ 

13<18 

T099 

LT 

T8-22A 

LT1178AC38 


u2-15 v 


-Up- 

-5 

D 






0,06+ 

>0,013+ 



CDIP8 

LT 

D8-22 

LT117SACN8 






D 

sl5 

0,35 

0,25 

5 


1200>300 

13 



16*21 

DIP8 

LT 

D8-22 

LT1178AMH 







A 






0,085+ 

>0,02+ 




T099 

LT 

T8-22A 

LT1178AM38 






A 











CDIP8 

LT 

08-22 

LT1179C3 

B 

P,OS 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

+5 

0,12 

0,35 

6 

>600 

700-110 

3,5 


49+ 

14*21 

CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1179CN 



u2-15 


"US 

-5 

D 






0,06+ 

>0,013+ 



0IP14 

LT 

D14-42 

LT1179M3 







A 

sl5 

0,48 

0,35 

6 


1000>250 

13 



17*25 

CDIP14 

LT 

D14-42 














0,085+ 

>0,02+ 







LT1179AC3 

B 

P,OS 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

+5 

0,07 

0,25 

5 

>800 

700 >140 

3,5 


<65+ 

13<18 

CDIP14 

LT 

014-42 

LT1179ACN 



u2-15 


-Up 

-5 

D 






0,06+ 

>0,013+ 



DIP14 

LT 

D14-42 

LT1179AM3 







A 

sl5 

0,35 

0,25 

5 


1200>300 

13 



16*21 

CDIP14 

LT 

D14-42 














0,085+ 

>0,02+ 







LT1190C38 

B 

VR,VI 

ul8 

s6 

slip 


D 

s5 

10 

l,7p 

2,5p 

0,13 

22 > 10 

3,7 


50+ 

32*38 

CDIP8 

LT 

D8-17A 

LT1190CN8 


OS 





D 



2,2p 

50+ 




140+ 

DIP8 

LT 

D8-17A 

LT1190CS8 







D 

s8 





12>3,5 

6,7 




S08 

LT 

S8-17A 

LT1190M38 







A 






A=-l 

>325+ 


l,9n° 


CDIP8 

LT 

08-17A 









s5 

U SD = 

" U S 







1,3*2 




LT1191C38 

B 

VR,VI 

ul8 

s6 

sU c 


D 

s5 

5 

l,7^i 

2,5^1 

0,07 

45> 20 

3,7 


25+ 

32*38 

CDIP8 

LT 

D8-17A 

LT1191CN8 


OS 





D 




2pF 

90+ 




110+ 

0IP8 

LT 

D8-17A 

LT1191C58 







D 

s8 





17=“ 9 

6,7 




S08 

LT 

S8-17A 

LT1191M38 







A 






A=-2 

>325+ 


l,25n 


CDIP8 

LT 

08-17A 









s5 

-SD - 

- U S — 







1,3*2 





37 




















I tot a 
J I+ 

max max 
[V] [mW] 


LT1024ACN B P,0S 
LT1024AMD 1 

LT1028CH B VNS 
LT1028CJ8 VR,0S 

LT1028CL 
LT1028CN8 
LT1028CP 
LT1028CS ' 

LT1028MH 

LT1028MJ8 

LT1028ML 

LT1028ACH B VNS 
LT1028ACJ8 VR,0S 
LT1028ACL' 

LT1028ACN8 

LT1028ACPI 

LT1028AMHi 

LT1028AMJ8 

LT1028AML 

LT1028CJG B VNS 
LT1028MJG P,0S 

LT1028ACDW B VNS 
LT1028ACJG P,0S 

LT1028AMJG B VNS 
P,0S 

LT1037CH B NS,OS 
LT1037CJ8 
LT1037CN8 
LT1037CS 

LT1037CL B NS,OS 
LT1037CP 

LT1037MH B NS,OS 
LT1037MJ8 

LT1037ML B NS,OS 
LT1037MP 

LT1037ACH B NS,OS 
LT1037ACJ8 
LT1037ACN8 

LT1037ACL B NS,OS 
LT1037ACP 

LT1037AMH B NS,OS 
LT1037AMJS 

LT1037AML B NS,OS 
LT1037AMP 

LT1037CDW B NS,OS 

LT1037CJG 

LT1037MJG 

LT1037ACJG B NS,OS 
LT1037AMJG 

LT1055CH BJF P,VR 
OS 

LT1055CN8 BJF P,VR 
OS 

LT1055MH BJF P,VR 
OS 

LT1055S8 BJF P,VR 
(1055) OS 

LT1055ACH BJF P,VR 
LT1055AMH OS 

LT1056CH BJF P,VR 
OS 

LT1056CN8 BJF P,VR 
OS 

LT1056MH BJF P,VR 
OS 

LT1056S8 BJF P,VR 
OS 

LT1056ACH BJF P,VR 
LT1056AMH OS 

LT1057CH BJF P,VR 
LT1057CJ8 OS 
LT1057CN8 
LT1057MH 
LT1057MJ8 

LT1057S BJF P,VR 
LT1057IS OS 

LT1057ACH BJF P,VR 
LT1057ACJ8 OS 
LT1057ACN8 


10+ s20 
25+ sU„ 


25+ sLL 650 D 
b 1000 D 


25+ sLL 825 
b 1000 


25+ sU q 650 D 
b 1000 D 


25+ sUj | A 


25+ sU s 650 


25+ sU q 1025 D 
b 825 D 


25+ sUa 825 D 

5 1050 A 

s40 s20 D 

s40 s20 D 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 


s40 s20 

s40 s20 


u s 

U I0 

[V] 

max 
! mV] 

sl5 

0,05 

si 5 

0,08 

sl5 

0,04 

sl5 

0,08 

sl5 

0,04 

sl5 

0,04 

sl5 

0,06 

sl5 

0,06 

sl5 

0,06 

sl5 

0,06 

sl5 

0,02 

sl5 

0,02 

sl5 

0,02 

sl5 

0,02 

sl5 

0,06 

sl5 

0,02 

sl5 

0,4 

sl5 

0,7 

sl5 

0,4 

sl5 

1,5 

sl5 

0,15 

sl5. 

0,45 

sl5 

0,8 

sl5 

0,45 

sl5 

1,5 

si 5 

0,45 

sl5 

0,8 

sl5 

2 

sl5 

0,45 


Z IB R I A U 

[MQ] A u0 o 

max C T BW+ 

[nA] [pF] [MHz] 


0,18 300 
5pF 



0,09 300 

5pF 175 =* 50+ 


0,18 300 305 V/pV 
5pF 175=* 50+ 

0,09 300 
5pF 

0,09 300 
5pF 

0,055 5G 


0,055 5G 
0,655 5G 
0,055 5G 
0,035 7G 

0,035 7G 
0,035 7G 
0,035 7G 

160 =*■ 45+ 

0,055 5G |20=*5VAjV 
0,035 7G |20=*7V/pV 


0,05 IT 
4pF 

0,05 IT 
4pF 

0,05 IT 
4pF 

0,1 400G 

4pF 

0,05 IT 
4pF 

0,05 IT 
4pF 

0,05 IT 
4pF 

0,05 IT 
4pF 

0,1 400G 

4pF 

0,05 IT 
4pF 

0,075 IT 
4pF 


400=* 120 
4,5+ 

400 =*120 
4,5+ 

400> 120 
4,5+ 

400 >-120 
5+ 

400 =*150 
5+ 

400 =*120 
5,5+ 

400> 120 
5,5+ 

400 »120 
5,5 

400=* 120 
5,5+ 

400 =*150 
6,5+ 

300>100 
5=* 3+ 


0,1 400G 300 =*100 

4pF 5 > 3+ 

0,05 IT 350 =*150 
4pF 


P 

V 

DIP14 

LT 

DIP14 

LT 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

LT 

DIP8 

TI 

S016 

LT 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

T099 

TI 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

LT 

DIP8 

TI 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

DIP8 

TI 

C0IP8 

TI 

C0IP8 

TI 

S016 

TI 

CDIP8 

TI 

CDIP8 

TI 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

DIP8 

LT 

S016 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

TI 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

TI 

T099 

LT 

C0IP8 

LT 

DIP8 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

TI 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

TI 

S016 

TI 

CDIP8 

TI 

CDIP8 

TI 

CDIP8 

TI 

C0IP8 

TI 

T099 

LT 

DIPS 

LT 

T099 

LT 

S08 

LT 

T099 

LT 

T099 

LT 

T099 

LT 

DIP8 

LT 

T099 

LT 

S08 

LT 

T099 

LT 

T099 

LT 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

DIP8 

LT 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

S016 

LT 

S016 

LT 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

DIP8 

LT 














































TYP 


D 


V 


z 


TYP 

D 

1 

u s 

max 

[V] 

U ID ■ 

I ID+ 

max 

[V] 

U I 

X I+ 

max 

[V] 

R tot 

max 

>W] 

*a 

U S 

[V] 

U I0 

max 

>V] 

T IO 

max 

[nA] 

MC1458G 

B 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 


D 

sl5 

6 

200 

MC1458N 

B 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

1160 

D 

sl5 

6 

200 

MC1458H 

B 

U,0S 

s22 

s30 

sl5 

660 

D 

sl5 

5 

20 

MC1458N 






500 

0 




MC1458P1 

B 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 


m 

sl5 

6 

200 

MC1458U 







D 




MC1458CD 

B 

u,os 

slB 

s30 

sl5 


D 

sl5 

10 

300 

MC1458CG 







D 




MC1458CP1 






D 




MC1458CU 







D 




MC1458ID 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 

300 

G 

sl5 

5 

20 

MC1458IJ 






660 

G 




MC1458IH 






660 

G 




MC1458IN 






500 

G 




MC1458SO 

B 

u,OS 

sl8 

s30 

sl5 


D 

sl5 

6 

200 

MC1458SG 







D 




MC1458SP1 






D 




FC1458SU 







D 




MC1536G 

B 

u 

s40 

sU c + 

sUcj; 

680 

A 

s28 

5 

3 

MC1536U 




+1 S 

+l s 


A 




MC1537L 

B 

u 

slB 

s5 

sU 5 

750 

A 

sl5 

5 

200 

MC1539G 

B 

u 

sl8 


sU S 

680 

A 

sl5 

3 

75 

MC1554G 

B 

V 

ul8 



600 

A 

sl6 







*0* 

500mA 





MC1556G 

B 

u 

522 

sU„ 

sU„ 

680 

A 

sl5 

4 

2 

MC1556U 




I 0 :j = 20mA 


A 




MC1558G 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 


A 

si 5 

5 

200 

MC1558U 







A 




MC1558GC 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 

665 

A 

sl5 

5 

20 

MC1558H 






660 

A 




MC1558N 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 

780 

A 

sl5 
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MC33071AU 

MC33072D B 

MC33072P 

MC33072U 

MC33072AD B 

RC33072AP 

MC33072AU 

NC33074D L 
MC33074L 
MC33074P 

MC33074AD B 

MC33074AL 

MC33074AP 

MC33077D B 
MC33077P 

MC33078D B 
MC33078P 

MC33079D B 
MC33079P 

MC331020 B 
MC33102P 


MC33171D 

MC33171P 

MC33171U 

MC33172D 

MC33172P 

MC33172U 

MC331740 

MC33174L 

MC33174P 

MC33178D 

MC33178P 

MC33179D 

MC33179P 

MC33181D 

MC33181P 

MC33182D 

MC33182P 

MC33184D 

MC33184P 

MC33272D 

MC33272P 

MC332740 

MC33274P 

MC33282D 

MC33282P 

MC33284D 

MC33284P 


8 LP,OS 

B LP,OS 

B LP,OS 

B LP,NS 
OS 

B LP,NS 
OS 

BJF LP,OS 
BJF LP,OS 
BJF LP,OS 
B P,OS 

B P,OS 

BJF U,OS 
BJF U,OS 


MC34001D BiF U,OS sl8 s30 

MC34001G 

MC34001P 

MC34001U 

MC34001D BiF LP,VR sl8 s30 

MC34001N 

MC34001AD BiF LP,VR sl8 s30 

NC34001AN 

MC34O01BD BiF LP,VR sl8 s30 

MC34001BN 

MC34001BD BiF LP.VR sl8 s30 

MC34001BG 

MC34001BP 

MC34001BLJ 

MC34002D BiF LP,VR slB s30 

MC34002N 


U I0 

I I0 

I IB 

R I 

[t*2] 

max 

[mV] 

max 

[nA] 

max 
[ nA] 

hn 



680 D 
0 

680 D 
0 

680 D 
D 


2 0,03 
5 0,05 


2,5 150 


4,5 20 

5 20 

4,5 20 100 

5 20 

4,5 20 100 

5 20 

3 50 500 

3 50 500 

2 0,05 0,1 

3 0,05 0,1 

10 0,05 0,1 

1 65 650 

2 

1 65 650 

2 

2 0,1 0,2 
2 0,1 0,2 



11 10-60 15+ 

16>12-t 0,1° 

11 10-60 15+ 

16>12-t 0,1° 

13,6 30>1O 30 
108+ 32+ 

13,6 3010 30 
108+ 32+ 

13,6 30>10 30 
10>8+ 32+ 


150 100 >50 13,6 30>10 30 

2,5pF 4,5>3,5+ 10*8+ 32+ 

150 100>25 13,6 305-10 30 

2,5pF 4,5>3,5+ 10>8+ 32+ 

150 100=* 50 13,6 30>10 30 

2,5pF 4,03,5+ 108+ ' 32+ 

0,27 400’•l 50 13,4 10-60 36 

15pF 37>25+ 108+ 7,5+ 4,4+ 

0,17 110»90dB 13,5 29»15 37 

12pF 16 >10+ 7 >5+ 9+ 4,5+ 

0,17 11090dB 13,5 2015 37 

12pF 16> 10+ 7> 5+ 9+ 4,5+ 

0,17 700-50 12,5 11050 96 

4pF kV/V l,7>l-t >2,5+ 9+ 
4,6>3,5+ 

1,3 200>35 13,5 100C 

0,4pF 0,300,23+ 1+ 0,2+ 28+ 

300 500>50 13,6 5> 3 100 

0,8pF 1,8>1,4+ >1,6+ 32+ 

3,5 

500>50 13,6 5> 3 100 

1,01,4+ >1,6+ 32+ 

3,5 

500>50 13,6 5> 3 100 

1,01,4+ >1,6+ 32+ 

3,5 

200k>50k 13 80>50 150 

5> 2,5+ >1,2+ 3+ 8+ 

200k>50k 13 8 050 150 

5> 2,5+ >1,2+ 3+ 8+ 

60> 25 13,5 8> 3 200 

4 >3+ 107+ 38+ 


100»90dB 

24>17+ 

100>90dB 

24>17+ 

200 >50 
30 >20+ 

200 > 50 
30> 20+ 


p 

V 

SOI 4 

"ST 

0IP14 

ST 

S014 

ST 

DIP14 

ST 

S08 

M 

DIPS 

M 

CDIP8 

M 

S08 

M 

DIPS 

M 

CDIP8 

M 

S08 

M 

DIP8 

M 

CDIP8 

M 

SOB 

M 

DIP8 

M 

CDIP8 

M 

S014 

M 



10 0,1 0,2 IT 100> 25 12 

4+ 13+ 25+ 


8 0,05 0,2 IT 200 >50 11 10-60 15+ 

4>3,3+ 16>12+ 0,1° 

1 0,05 0,2 IT 200> 50 11 10-60 15+ 

4>3,3+ 16>12+ 0,1° 

5 0,05 0,2 IT 200>50 11 10-60 15+ 

4>3,3+ 16>12+ 0,1° 

5 0,1 0,2 IT 150> 50 12 

4+ 13+ 25+ 


8 0,05 0,2 IT 200> 50 11 10-60 15+ 

4>3,3+ 16>12+i 0,1 


M S14-42 
M D14-42 
M 014-42 


M D8-6 

M S8-22 
M D8-22 
M 08-22 


M S8-22 
M 08-22 


M S8-22 
M D8-22 


M S8-22 
M 08-22 


ST S8-6 
ST 08-6 

ST S8-6 
ST 08-6 

M S8-6 
M T8-6 
M D8-6 
M D8-6 

ST S8-22 
ST D8-22 








































TYP 

D 

■ 

V 

max 

[V] 

U IO 

I ID+ 

max 

[V] 

U I 

J I+ 

max 

[V] 

p 

'tot 

max 

[mW] 


U S 

tv] 

U IO 

max 

[mV] 

I I0 

max 

[nA] 

X IB 

max 

[nA] 

R I 

[MQ] 

[kl 

A U 

A U0° 

BW+ 

[ MHz] 

U OM/M 

[V] 

SR+ 

[ V/£is] 

I 0 [mA] 

C c [pF] 

B1+ 

[MHz] 

R p[C] 

t°[^ 

[to] 

J S 

[mA ] 

fa] 

1 

V 

Z 

MC34002D 

BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sU 


D 

si 5 

10 

0,1 

0,2 

IT 

100*25 

12 



*2,5 


Tr 

S8-22 

MC34002G 


OS 





0 






4+ 

13+ 


25+ 


T099 

M 

T8-22 

MC34002P 







D 











DIP8 

M 

D8-22 

MC34002U 







D 











CDIP8 

M 

D8-22 

MC34002AD BiF 

LP.VR 

sl8 

s30 

sl5 


D 

sl5 

2 

0,05 

0,2 

IT 

20050 

11 

10-60 

15+ 

*2,5 

S08 

ST 

S8-22 

MC34002AN 

OS 





0 






4*3,3+ 

16*12-*i 


0,1° 


0IP8 

ST 

D8-22 

MC34002BD BiF 

LP,VR 

sl8 

s30 

sl5 


D 

sl5 

5 

0,05 

0,2 

IT 

200*50 

11 

10-60 

15+ n 

*2,5 

S08 

ST 

S8-22 

MC34002BN 

OS 





D 






4*3,3+ 

16*12h 


0,1° 


DIP8 

ST 

08-22 

MC34002BD BiF 

LP,VR 

sl8 

s30 

sl5 


D 

sl5 

5 

0,1 

0,2 

IT 

150*50 

12 



*2,5 

S08 

M 

S8-22 

MC34002BG 

OS 





D 






4+ 

13+ 


25+ 


T099 

M 

T8-22 

MC34002BP 






D 











DIP8 

M 

D8-22 

MC34002B 

J 






D 











IMMilii 

M 

D8-22 

MC34004D 

BiF 

LP,VR 

sl8 

s30 

si 5 


D 

si 5 

B 

0,05 

0,2 

IT 

200*50 

11 

10-60 

15+ 

*2,5 

SOU 

ST 

S14-42 

MC34004N 


OS 





D 






4*3,3+ 

16*12-1 


0,1° 


DIP14 

ST 

D14-42 

MC34004L 

BiF 

LP,VR 

sl8 

s30 

sl5 


D 

si 5 

10 

0,1 

0,2 

IT 

10025 

12 



*2,5 

CDIP14 

M 

D14-42 

MC34004P 


OS 





D 






4+ 

13+ 


25+ 


DIP14 

M 

D14-42 

MC34004AD BiF 

LP,VR 

sl8 

s30 

sl5 


D 

sl5 

2 

0,05 

0,2 

IT 

200*50 

11 

10-60 

15+„ 

*2,5 

SOI 4 

ST 

S14-42 

MC34004AN 

OS 





D 






4*3,3+ 

16*12+ 


0,1° 


DIP14 

ST 

D14-42 

MC34004BD BiF 

LP, VR 

slB 

s30 

sl3 


D 

sl5 

5 

0,05 

0,2 

IT 

20050 

11 

10-60 

15+ 

*2,5 

SOI 4 

ST 

S14-42 

MC34004BN 

OS 





0 






4*3,3+ 

16*12-1 


0,1° 


DIP14 

ST 

014-42 

MC34004BL BiF 

LP.VR 

sl8 

s30 

sl5 


D 

sl5 

5 

0,1 

0,2 

IT 

15050 

12 



*2,5 

CDIP14 

M 

014-42 

MC34004BP 

OS 





D 






4+ 

13+ 


25+ 


DIP14 

M 

D14-42 

MC34071D 

B 

P,OS 

u44 

Sllg 

SUg 


0 

sl5 

5 

75 

500 

150 

100*25 

13,6 

30*10 

30 

<2,5 

S08 

M 

S8-6 

MC34071P 


13 





D 





2,5pf 

4,5*3,5+ 

108+ 


32+ 

1100+ 

DIP8 

M 

08-6 

MC34071U 







0 











CDIP8 

M 

D8-6 

MC34071AD BiF 

P,OS 

u44 

Sllg 

sU r 


D 

sl5 

3 

50 

500 

150 

100*50 

13,6 

3010 

30 

*2,5 

S08 

M 

S8-6 

IC34071AP 

13 





D 





2pF 

4,5*3,5+ 

108+ 


32+ 

mm 

DIP8 

M 

D8-6 

MC34071AU 






D 











C0IP8 

M 

08-6 

MC34072D 

B 

P,OS 

u44 

sU S 

sU s 


D 

sl5 

5 

75 

500 

150 

100*25 

13,6 

30*10 

30 

<2,5 

SOB 

M 

08-22 

MC34072P 


13 





D 





2pF 

4,5*3,5+ 

108+ 


32+ 

mm 

DIP8 

M 

D8-22 

MC34072U 







D 











CDIP8 

M 

D8-22 

MC34072AD B 

P,OS 

u44 

sU S 

sU c 


D 

sl5 

3 

50 ’ 

500 

150 

100*50 

13,6 

3010 

30 

<2,5 


M 

S8-22 

MC34072AP 

13 





D 





2pF 

4,5*3,3+ 

108+ 


32+ 

mm 

DIP8 

M 

08-22 

MC34072AU 






0 











CDIP8 

M 

D8-22 

MC34074D 

B 

P,OS 

u44 

sU c 

sll c 


D 

sl5 

5 

75 

500 

150 

100*25 

13,6 

30*10 

30 

<2,5 

SOI 4 

M 

S14-42 

MC34074L 


13 





D 





2pF 

4,5*3,5+ 

10*8+ 


32+ 

mm 

CDIP14 

M 

D14-42 

MC34074P 







0 











DIP14 

M 

014-42 

MC34074AD B 

P,OS 

u44 

sU r 

sll c 


D 

si 5 

3 

50 

500 

150 

100*50 

13,6 

3010 

30 

*2,5 

SOI 4 

M 

S14-42 

MC34074AL 

13 





D 





2pF 

4,5*3,5+ 

10*8+ 


32+ 

1100+ 

CDIP14 

M 

D14-42 

MC34074AP 






D 











0IP14 

M 

D14-42 

MC34080D 

BJF 

VS,VR 

u44 

sU c 

sU c 


D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

8025 

13,4 

3020 

35 

*3,4 

S08 

M 

S8-6 

MC340B0P 


D,OS 



O 


0 





5pF 

16*12+ 



30+ 

720+ 

DIP8 

M 

D8-6 

MC34080AD BJF 

VS, VR 

u44 

sU c 

sll c 


D 

si 5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

8050 

13,4 

31*20 

35 

*3,4 

S08 

M 

S8-6 

MC34080AP 

D,OS 





D 





5pF 

16*12+ 



30+ 

720+ 

DIP8 

M 

08-6 

MC34081D 

BJF 

VS,VR 

u44 

sUc 

sU c 


D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

8025 

13,4 

33*20 

35 

*3,4 

S08 

M 

S8-6 

MC34081P 


K,OS 


J 

J 


D 





5pF 

8*6+ 

25*20h 


30+. 

720+ 

DIPS 

M 

08-6 

MC34081AD BJF 

VS,VR 

u44 

SUg 

sll c 


D 

si 5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

8050 

13,4 

3020 

35 

*3,4 

S08 

M 

S8-6 

MC34081A 

D 

K,OS 





D 





5pF 

8*6+ 

25*20-1 


30+ 

720+ 


M 

08-6 

MC34082P 

BJP 

VS,VR 

u44 

sU S 

sU s 


D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

8025 

13,4 

31*20 

35 

4,9«6 

DIP8 

M 

D8-22 



K,OS 










5pF 

8*6+ 

25*20-t 


30+ 

720+ 




MC34082AP BJF 

VS,VR 

u44 

SUg 

sU c 


D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

80*50 

13,4 

31*20 

35 

4,9<6 

DIP8 

M 

D8-22 



K,OS 










5pF 

8*6+ 

25*20-< 


30+ 

720+ 




MC34083P 

BJF 

VS,VR 

u44 

sU S 

sll c 


D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

8025 

13,4 

31*20 

35 

4,9<6 

DIP8 

M 

08-22 



D,OS 










5pF 

1012+ 



30+ 

720+ 




MC34083AP BJF 

VS,VR 

u44 

Sllg 

sll c 


0 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

8050 

13,4 

3020 

35 

4,9<6 

DIPS 

M 

D8-22 



D,OS 










2* 

16*12+ 



30+ 

720+ 




MC34084P 

BJF 

VS,VR 

u44 

sU S 

SUg 


D 

sl5 

12 

0,1 

0,2 

ni 

8025 

13,4 

31*20 

35 

9,7^1] 

DIP14 

M 

D14-42 



K,OS 











8>6+ 

25*20h 


30+ 

720+ 




MC34084AP BJF 

VS, VR 

u44 

sll c 

sU c 


D 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

{ M 

8050 

13,4 

31*20 

35 

9,7<1] 

DIP14 

M 

014-42 



K,OS 










5pF 

8*6+ 

25*20-1 


30+ 

720+ 




MC34084DW BJF 

VS,VR 

u44 

sli c 

sU c 


D 

sl5 

12 

0,1 

0,2 

IT 

80*25 

13,4 

3020 

35 

9,7<1] 

S016L 

M 

S16-41 



K,OS 










5pF 

8*6+ 

25*20+ 


30+ 

720+ 




MC34084ADW 

VS,VR 

u44 

sll c 

sU c 


D 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

80*50 

13,4 

31*20 

35 

9,7<1] 

S016L 

M 

S16-41 


BJF 

K,OS 










5pF 

8*6+ 

25*20-t 


30+ 

720+ 




MC34083P 

BJF 

VS,VR 

u44 

SUg 

sll c 


D 

sl5 

12 

0,1 

0,2 

IT 

80*25 

13,4 

31*20 

35 

9,7<1] 

DIP14 

M 

D14-42 



D,OS 










5pF 

16*12+ 

5040-t 


30+ 

720+ 




MC34085AP BJF 

VS,VR 

u44 

SUg 

SU,, 


0 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

80*50 

13,4 

31*20 

35 

9,7*1] 

DIP14 

M 

014-42 



D,OS 










5pF 

16*12+ 

EigTtT 


30+ 

720+ 




MC34085DW BJF 

VS, VR 

u44 

sl) c 

sU c 


D 

sl5 

12 

0,1 

0,2 

IT 

80*25 

13,4 

3020 

35 

9,7<11 

SOUL 

M 

S16-41 



D,OS 


J 

J 







5pF 

16*12+ 



30+ 

720+ 




MC34085ADW 

VS, VR 

u44 

sll c 

sll c 


D 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

80*50 

13,4 

31*20 

35 ■ 

9,7<1] 

SOUL 

M 

S16-41 


BJF 

D,OS 










5pF 

16*12+ 



30+ 

720+ 




MC34181D 

BJF 

U,OS 

s36 

sll c 

sll c 


D 

sl5 

2 

0,05 

0,1 

IT 

6025 

13,5 

31 

200 

<0,25 

S08 

M 

S8-6 

MC34181P 







D 





3pF 

. 4*3+ 

10*7+ 

fl 

38+ 


DIP8 

M 

08-6 

MC34182D 

BJF 

U,OS 

s36 

sll c 

sll c 


D 

sl5 

3 

0,05 

0,1 

IT 

60*25 

13,5 


200 

*0,5 

S08 

M 

S8-22 

MC34182P 





J 


D 





3pF 

4*3+ 

ilrffn 

■fl 

38+ 


DIP8 

M 

08-22 


42 




































TYP 

0 

1 

u s 

max 

[V] 

U ID 

I I0+ 

max 

[V] 

U I 

I I+ 

max 

[V] 

tot 

max 

>W] 

a 

U S 

m 

U I0 

max 

>V] 

I I0 

max 

[nA] 

X IB 

max 

CnA] 

R I 

[NS] 

cSf] 

A u 

A U0° 

BW+ 

I MHz] 

U OM/M 

[v] 

SR+ 

’V/us] 

I 0 [mA] 

C c [pF] 

B1+ 

MHz] 

Rg[Q] 

tjjcusi 

[fto] 

J S 

[mA] 

[&] 

P 

V 

Z 

MC34184D 

BJF 

u,os 

s36 

sll c 

sU c 


0 

sl5 

10 

0,05 

0,1 

IT 

60 >25 

13,5 

8-3 

200 

<1 

SOI 4 

M 

S14-42 

MC34184P 












3pF 

4-3+ 

10-7+ 


38+ 

1100+ 

DIP14 

M 

014-42 

MC35Q01G 

BiF 

l),OS 

s22 

s40 

s20 


A 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

IT 

100-25 

12 


25+ 

<2,5 

T099 

M 

T8-6 

MC35001U 







A 






4+ 

13+ 




C0IP8 

M 

08-6 

MC35001H 

BiF 

LP,VR 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

515 

8 

0,05 

0,2 

IT 

200=60 

11 

10-60 

15+ n 

<2,5 

T099 

ST 

T8-6 

MC35001AH 


OS 





A 

sl5 

1 




4 >3,3+ 

16—12h 


0,1° 


T099 

ST 

T8-6 

MC35001BH 







A 

si 5 

5 









T099 

ST 

T8-6 

MC35001BG 

3iF 

U,OS 

s22 

s40 

520 


A 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

IT 

150^50 

12 


25+ 

<2,5 

T099 

M 

T8-6 

MC35001BU 







A 






4+ 

13+ 




CDIP8 

M 

D8-6 

MC33001GC 

BiF 

LP,VR 

518 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

8 

0,05 

0,2 

IT 

200:>50 

11 

10-60 

15+ o 

<2,5 

LCC20 

ST 

L20-6 

NC35001AGC 

OS 





A 

sl5 

1 




4=- 3,3+ 

16—12-1 


0,1 


LCC20 

ST 

L20-6 

MC33001BGC 






A 

sl5 

5 









LCC20 

ST 

L20-6 

IC35002G 

BiF 

U,OS 

s22 

s40 

s20 


A 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

IT 

10025 

12 


25+ 

<2,5 

T099 

M 

T8-22 

MC35002U 







A 






4+ 

13+ 




CDIP8 

M 

08-22 

MC35002H 

BiF 

IP,OS 

slB 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

8 

0,05 

0,2 

IT 

200>50 

11 

10-60 

!5+ 0 

■<2,5 

T099 

ST 

T8-6 

MC35002AH 


VR 





A 

sl5 

2 




4> 3,3+ 

16-12h 


0,1° 


T099 

ST 

T8-6 

MC35002BH 







A 

sl5 

5 









T099 

ST 

T8-6 

MC35002BG 

BiF 

U,OS 

s22 

s40 

s20 


A 

515 

5 

0,05 

0,1 

IT 

150>50 

12 


25+ 

-=2,5 

T099 

M 

T8-6 

MC35002BU 







A 






4+ 

13+ 




CDIP8 

M 

08-6 

MC35002GC 

BiF 

LP, VR 

slB 

s30 

sl5 

680 

A 

si 5 

8 

0,05 

0,2 

IT 

200>50 

11 

10-60 

!5+ q 

<2,5 

LCC20 

ST 

L20-22 

MC35002AGC 

OS 





A 

sl5 

2 




4=-3,3+ 

16-12- 


0,1 


LCC20 

ST 

L20-22 

(C35002BGC 






A 

sl5 

3 









LCC20 

ST 

L20-22 

MC35004L 

BiF 

U,OS 

s22 

s40 

,s20 


A 

si 5 

10 

0,1 

0,2 

IT 

10025 

12 


25+ 

-2,5 

CDIP14 

M 

D14-42 














4+ 

13+ 







MC35004J 

BiF 

LP,VR 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

8 

0,05 

0,2 

IT 

20050 

11 

10-60 

15+_ 

-2,5 

CDIP14 

ST 

D14-42 

MC35004AJ 


OS 





A 

sl5 

2 




4»- 3,3+ 

16=42- 


0,1° 


CDIP14 

ST 

D14-42 

MC35004BJ 







A 

915 

5 









CDIP14 

ST 

D14-42 

MC35004BL 

BiF 

U,OS 

s22 

■ s40 

s20 


A 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

IT 

15050 

12 


25+ 

1-2,5 

CDIP14 

M 

014-42 














4+ 

13+ 







IC35004GC 

BiF 

LP.VR 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

515 

8 

0,05 

0,2 

IT 

200>50 

11 

10-60 

15+_ 

<2,5 

LCC20 

ST 

120-42 

MC35004AGC 

OS 





A 

sl5 

2 




4 =► 3,3+ 

16>12h 


0,1° 


LCC20 

ST 

L20-42 

MC35004BGC 






A 

sl5 

5 









LCC20 

ST 

120-42 

MC35071U 

B 

P,OS 

u44 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

5 

75 

500 

150 

10025 

13,6 

3015 

30 

-2,5 

C0IP8 

ST 

DB-6 



13 










2,5pF 

4,5-3,5+ 

108+ 


32+ 

1100+ 




MC35071AU 

B 

P,OS 

u44 

sll c 

sl) c 


A 

sl5 

3 

50 

500 

150 

10050 

13,6 

30-15 

30 

<2,5 

CDIP8 

ST 

D8-6 



13 










2,5pF 

4,5>3,5+ 

10-6+ 


32+ 

1100+ 




«JC35072U 

B 

P,OS 

u44 

sU c 

Sll c 


A 

sl5 

5 

75 

500 

150 

10025 

13,6 

30-15 

30 

<2,5 

CDIP8 

ST 

D8-22 



13 


b 








2,5pF 

4,5—3,5+ 

108+ 


32+ 

1100+ 




MC35072AU 

B 

P,OS 

u44 

sU q 

sU c 


A 

sl5 

3 

50 

500 

150. 

10050 

13,6 

30—15 

30 

—2,5 

CDIP8 

ST 

08-22 



13 










2,5pF 

4,03,5+ 

10>8+ 


32+ 

1100+ 




MC35074L 

B 

P,OS 

u44 

sU c 

sll c 


A 

sl5 

5 

75 

500 

150 

10025 

13,6 

30-15 

30 

-2,5 

CDIP14 

ST 

D14-42-- 



13 










2,5pF 

4,5-3,5+ 

108+ 


32+ 

1100+ 




MC35074AL 

B 

P,OS 

u44 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

3 

50 

500 

150 

10050 

13,6 

30-15 

30 

-2,5 

CDIP14 

ST 

014-42 



13 










2,5pF 

4,03,5+ 

10-8+ 


32+ 

1100+ 




MC35080U 

BJF 

VS, VR 

u44 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

80-25 

13,4 

31-20 

35 

4,9<6 

C0IP8 

M 

D8-6 



D,OS 










5pF 

16-12+ 

5040- 


30+ 

720+ 




MC35080AU BJF 

VS,VR 

u44 

sU c 

s(J c 


A 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

80-50 

13,4 

31-20 

35 

4,9<6 

CDIP8 

M 

D8-6 



D,OS 










5pF 

16- 12+ 

50-40 


30+ 

720+ 




MC35081U 

BJF 

VS,VR 

u44 

sl) r 

sU c 


A 

315 

1 

0,1 

0,2 

IT 

80-25 

13,4 

31-20 

35 

4,9<6 

CDIPB 

M 

D8-6 



K,OS 










5pF 

8- 6+ 

25-20* 


30+ 

720+ 




MC35081AU BJF 

VS.VR 

u44 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

80-50 

13,4 

31-20 

35 

4,9<6 

CDIP8 

M 

D8-6 



K,OS 










5pF 

8-6+ 

25—20-1 


30+ 

720+ 




MC35084L 

BJF 

VS, VR 

u44 

sli c 

sU c 


A 

sl5 

12 

0,1 

0,2 

IT 

80-25 

13,4 

31-20 

35 

-11 

CDIP14 

M 

D14-42 



K,OS 










5pF 

8-6+ 

25-20- 


30+ 

720+ 




MC35084AL 

BJF 

VS.VR 

u44 

sl) c 

sU c 


A 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

80-50 

13,4 

31-20 

35 

-11 

CDIP14 

M 

D14-42 



K,OS 










5pF 

8 > 6+ 

25-20- 


30+ 

720+ 




MC35085L 

BJF 

VS,VR 

u44 

sll c 

sl) c 


A 

sl5 

12 

0,1 

0,2 

IT 

80- 25' 

13,4 

31-20 

35 

<11 

CDIP14 

M 

D14-42 



D,OS 










5pF 

16-12+ 

5040- 


30+ 

720+ 




MC35085AL 

BJF 

VS,VR 

u44 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

80-50 

13,4 

31-20 

35 

<11 

CDIP14 

M 

014-42 



D,OS 










5pF 

16-12+ 

50-40 


30+ 

720+ 




MC35171U 

B 

LP,OS 

s22 

sli c 

sll c 


A 

Sl5 

4,5 

20 

100 

300 

500-50 

13,6 

5-3 ' 

100 

<0,25 

CDIP8 

M 

08-6 













0,8pF 

1,8-1,4+ 

1,6+ 


32+ 













s5 

5 

20 

100 



3,5 



<0,25 




MC35172U 

B 

LP,OS 

s22 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

4,5 

20 

100 

300 

50050 

13,6 

5-3 

100 

<0,25 

CDIP8 

M 

D8-22 













0,8pF 

1,8-1,4+ 

1,6+ 


32+ 













s5 

5 

20 

100 



3,5 



<0,25 




MC35174L 

B 

LP,OS 

s22 

sl) c 

slL 


A 

sl5 

4,5 

20 

100 

300 

500-50 

13,6 

5-3 

100 

-0,25 

CDIP14 

M 

D14-42 













0,8pF 

1,01,4+ 

1,6 


32+ 













s5 

5 

20 

100 



3,5 



-0,25 




MC35181U 

BJF 

U,OS 

u36 

SU C 

sU c 


A 

sl5 

2 

0,05 

0,1 

IT 

60-25 

13,5 

8-3 

200 

-0,25 

C0IP8 

M 

D8-6 













3pF 

4 -3+ 

10-7+ 


38+ 

1100+ 




MC35182U 

BJF 

U,OS 

u36 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

3 

0,05 

0,1 

IT 

60-25 

13,5 

8 -3 

200 

<0,5 

CDIP8 

M 

08-22 













3pF 

4- 3+ 

10-7+ 


38+ 

1100+ 




MC35184L 

BJF 

U,OS 

u36 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

10 

0,05 

0,1 

IT 

60-25 

13,5 

8- 3 

200 

-1 

CDIP14 

M 

014-42 













3pF 

4-3+ 

10-7+ 


38+ 

1100+ 




MX3554AM 

BJF 

VS.VR 

40 


sU,, 

3500 

C 

sl5 

2 

0,01 

0,05 

100G 

106—lOOdB 10 


20 

17<45 

T03 

MX 

T3-1 




s5-18 

In< 

150m/ 







JbF.. 

190-70+ 

i lk+ 


<50+ 

60+ 
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TYP 

D 

1 

y s 

max 

[V] 

U ID 

X ID+ 

max 

[V] 

u i 

T i+ 

max 

CV] 

p 

tot 

max 

[mW] 


U S 

Cv] 

U I0 

max 

[mV] 

— 

X I0 

max 

[nA] 

I IB 

max 

[nA] 

R I 

[MQ] 

cln 

A U 

A U0° 

BW+ 
r MHz] 

U 0M/M 

CV] 

SR+ 

C V//js] 

I 0 CmAj 

C c [pF] 

B1+ 

[MHz] 

R 0 LS] 

to^s] 

X S 

[mA] 

fe] 

1 

V 

z 

MX3554BM 

BOF 

VS,VR 

Pi 


sU c 

3500 

C 

si 5 

m 

0,01 

0,05 

100G 

nm 

dB 10 


20 

17<45 

T03 

MX 

T3-1 




S5-18 

I n < 150mA 







2pF 




<50+ 

60+ 




MX3554SM 

B3F 

VS, VR 

40 


sUc 

3500 

A 

sl5 


0,01 

0,05 

100G 




20 

17*45 

T03 

MX 

T3-1 




s5-18 

I 0 < 

L50fflA 







2pF 

1 



<50+ 





NE530H 

B 

VR,OS 

sl8 

s30 

al5 

680 

D 

sl5 

6 

40 

150 

6=*1 

1 

12 

10-50 

100 

2 <3 

T099 

P 

T8-6 

NE330N 






1160 

D 






3+ 



30+ 


DIP8 

P 

D8-6 

NE530FE 






780 

D 









0,06° 


CDIP8 

P 

D8-6 

NE331H 

B 

VR,OS 

s22 

sl5 

s!5 

830 

0 

sl5 

6 

200 

1500 

20 


rm 

5-45 

75 


T099 

P 

T8-1D 

NE531N 


13 




1160 

D 






0,5+ 



20+ 

iMtlin 

DIPS 

P 

D8-1D 

NE531FE 






780 

0 









0,3° 


CDIP8 

P 

08-10 

NE532D 

B 

LP,OS 

sl6 

s32 

-0,3 

780 

D 

+5 

7 

50 

250 


1+ 


40>20 

40+ 

0,5*1 

S08 

P 

S8-22 

NE532H 



u32 


+32 

680 

D 

+15 





HIIIBCT 

26 




T099 

P 

T8-22 

NE532N 






1160 

D 











DIP8 

P 

08-22 

NE532FE 






780 

0 











CDIP8 

P 

08-22 

NE5323 

B 

LP,OS 

sl6 

s32 

-0,3 

500 

D 

+15 

5 

20 

100 



26 

40>20 

55+ 

*1,2 

CDIP8 

ST- 

08-22 






+32 








1,1>0,7+ 

E«a 







NE535H 

B 

VR,OS 

sl8 

IHSl 

sl5 

800 

0 

sl5 

6 

40 

150 

6> 1 


12 

25 

50 „ 

*2,8 

T099 

P 

T8-6 

NE535N 






500 

D 






1+ 

15>10+ 


0,25° 

¥+ 

DIPS 

P 

D8-6 

, NE535FE 






1000 

D 










CDIP8 

P 

08-6 

NE538D 

B 

VR,OS 

sl8 


515 

790 

D 

sl5 

6 

40 

150 

6> 1 


12 

10-50 

30+ n 

2*3 

SOS 

P 

S8-6 

NE538H 






830 

D 






6+ 

60+ 


0,25° 

iwilig 

T099 

P 

T8-6 

NE535N 






1160 

D 











DIPS 

P 

08-6 

NE535FE 






780 

0 











C0IP8 

P 

D8-6 • 

NE4558D 

B 

U 

slB 

B5I 

Sl5 

780 

D 

sl5 

6 

200 

500 

*0,3 


12 

5-60 

25+ 


S08 

P 

S8-22 

NE4558N 






•IHi] 

D 








3 >2+ 

0,1° 


DIP8 

P 

08-22 

NE4558FE 







D 











CDIP8 

P 

08-22 













uroven 








NE5230D 

B 

NN 

ul8 

18 

18 

500 

D 

s0,9 

3 

50 

150 

L: 


infl 

4 > 1 

22+ 

2in» 

S08 

P 

S8-14 

NE5230N 



s9 

s9 

s9 


D 








**0,6+ 


SfVM 

DIP8 

P 

08-14 

NE5230FE 



1,8-15 




D 

s7,5 




H: 

iHiHitil 

7,3 

8>4 



CDIP8 

P 

D8-14 




.sO ,9-7 

,5 










umiaa 

>0,25+ 


<1,6 




NE5514D 

B 

P,OS 

sl6 

32 

32 

1250 

D 

sl5 

5 

20 

20 



13 

inl?SI 

30+ 


S016L 

P 

S16-44 

NE5514F 






1190 

D 






3+ 





CDIP14 

P 

014-42 

NE5514N 






1420 

D 











DIP14 

P 

014-42 

NE5517D 

B 

TR,OS_ 

slB 

s5 


570 

D 

sl5 

5 

600 


>10k 

S=6,7-13mS 12 



2,6 

CDIP16 

P 

016-26 

NE5517N 



u36 









2+ 





DIP16 

P 

016-26 

NE5517AN 

B 

TR,OS 

s22 

s5 


570 

D 

sl5 

2 

600 


>10k 

5=7,7-12mS 12 



2,6 

DIP16 

P 

016-26 




u44 










2+ 

50+ 







NE5530H 

B 

VR 

sl8 

s30 

sl5 

800 

D 

sl5 

6 

40 

150 

6> 1 


12 

25 

100 

2*3 

T0100 

P 

T10-22 

NE5530N 






500 

D 







25>12h 


0,06° 

900+ 

DIP8 

P 

08-22 

NE5532D 

B 

NS 

s22 

s0,5 

sU 

1200 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100> 25 

13 

[TiS?SI 

0,3 

8*16 

S016L 

P 

S16-26 

NE5532N 







D 






10+ 

9+ 


5+ 


DIP8 

P 

08-22 

NE5532AN 

B 

NS 

s22 

s0,5 

sU c 

1200 

D 

si 5 

4 

150 

800 

>0,03 

100> 25 

13 


0,3 

8<16 

DIP8 

P 

D8-22 














10+ 

9+ 


<6+ 





NE5532FE 

B 

NS 

s22 

sO,5 

sU c 

1000 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100> 25 

13 

IT!b?SI 

0,3 

8*16 

CDIP8 

P 

08-22 














10+ 

9+ 


5 + 





NE5532AFE 

B 

NS 

s22 

s0,5 

sl) c 

1000 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100> 25 

13 


0,3 

8*16 

CDIP8 

P 

08-22 

_ 













10+ 

9+ 


<6+ 





NE5532P 

B 

NS 

s22 

10+ 

sU c 

1000 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100 >25 

13 

38 

0,3 

8*16 

DIP8 

TI 

08-22 















9+ 


5+ 





NE5532AP 

B 

NS 

s22 

10+ 

sU c 

1000 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100 >25 

13 

38 

0,3 

8*16 

DIP8 

TI 

D8-22 















9+ 


5< 6+ 





NE5532JG 

B 

NS 

s22 

10+ 

sU c 

825 

D 

sl5 

4 

150 

800 

=►0,03 

100 >25 

13 

38 

0,3 

8*16 

CDIP8 

TI 

08-22 






J 









9+ 


5+ 





NE5532AJG B 

NS 

s22 

10+ 

sU c 

825 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100 >25 

13 

38 

0,3 

8*16 

C0IP8 

TI 

08-22 







* 








9+ 

IwHR 

5< 6+ 





NE5533D 

B 

NS 

s22 

s0,5 

sU c 

1350 

D 

sl5 

4 

300 

1500 

>0,03 

100> 25 

13 

38 

°’ 3 0 

4*8 

S016L 

P 

S16-27 

NE5533F 






1000 

D 






10+ 

13+ 

o e 

0,02 


CDIP14 

P 

D14-26 

NE5533N 






1500 

D 







6+ 

mm 

7+ 


DIP14 

2 

014-26 

NE5533AD 

B 

NS 

s22 

sO,5 

sU c 

1350 

0 

sl5 

4 

300 

1500 

>0,03 

100 >25 

13 

3 P 

°> 3 0 

4*8 

S016L 

19 

S16-27 

NE5533AF 





J 

1000 

D 






10+ 

13+ 

o e 

0,02 


CDIP14 

P 

D14-26 

NE5533AN 






1500 

D 







6+ 

mm 

<7+ 


DIP14 

p 

014-26 

NE5534D 

B 

NS 

s22 

sO,5 

sU c 

750 

D 

sl5 

4 

300 

1500 

>0,03 

100 >25 

13 

3 ? 

0,3 

4*8 

S08 

p 

S8-8A 

NE5534N 





u 

1150 

D 






10+ 

13+ 

o e 

7+ 


DIP8 

p 

D8-8A' 















6+ 

mm 

0,05° 





NE5534AD 

B 

NS 

s22 

s0,5 

sU c 

750 

D 

sl5 

2 

300 

1500 

>0,03 

100 >25 

13 

3 P 

0,3 

4*8 

S08 

p 

S8-8A 

NE5534AN 





O 

1150 

D 






10+ 

13+ 

o e 

<=7+ 


DIP8 

p 

D8-8A 















6+ 

mm 

0,05° 





NE5534FE 

B 

NS 

s22 

s0,5 

sl) c 

800 

D 

sl5 

2 

300 

150 

>0,03 

100 >25 

13 

3 £ 

0,3 

4*8 

CDIP8 

p 

D8-8A 














10+ 

13+ 

o e 

7+ 



















6+ 

22 C 

0,05° 





NE5534AFE B 

NS 

s22 

s0,5 

sU c 

800 

D 

sl5 

2 

300 

1500 

>0,03 

100 »25 

13 

3 P 

0,3 

4* 8 

CDIP8 

p 

D8-8A 






o 








10+ 

13+ 

0 K 

<3+ 



















6+ 

mm 

0,05° 





NE5535F 

B 

VR,OS 

sl8 

Bill 

sl5 

1250 

D 

sl5 

4 

20 

80 

10 >3 

500 >50 

12 

25 

100 

*2,8 

CDIP14 

p 

D14-22 

NE5535H 






800 

D 






1+ 

15ol0+ 


0,25° 

3/u+ 

T0100 

p 

T10-22 

NE5535N 






500 

D 











DIP8 

p 

08-22 
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NE5539D B VS 
NE5539F 
1 NE5539N 


OP013 B VR,OS 

0P01CJ B VR,OS 

OPOICP 

OPOICZ 

OPOIGJ B VR.OS 

OPOIHP B VR,OS 

OP023 B U,OS 

0P02Z 

0P02A3 B U,OS 

0P02AZ 

OP02CJ B U,OS 

OP02CP 

0P02CZ 

0P02DP B U,OS 

QP04K B P,13 

QP04AK B P,13 

0P04AY 

OP04BK B P,13 

0P04CK B P,13 

0P04CY 

0P04EY B P,13 

' QP05H B P,OS 


0P05AH B 

0P05AJ 
0P05AJ8 
0P05AZ 

OP05CH B 

0P05CJ 

0P05CJB 

OP05CN8 

0P05CP 

OP05CZ 

0P05EH B 

0P03EJ 

OP05EJ8 

OP05EN8 

OP05EP 

0P05EZ 

0P06A3 B 

0P06B3 B 

OP06F3 B 

OP06G3 B 

0P06GZ B 

OP07D B 

OP07D/8833 

0P07H 

0P073 

0P0738 

0P07L I 

0P07L/883B 

0P07T ) 

0P07T/883B 

0P07Z j 

0P07AD ‘ B 

0P07AD/883B 

0P07AH 

0P07A3 

0P07A38 

0P07AL 


u s 

max 

Cv] 

U ID 

X ID+ 

max 

Cv] 

sl8 

sl2 

s30 

s22 

s30 

s20 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 



U S U IO I IO I IB R I 


max max max C T 
[V] [mV] [nA] [nA] \lkl 


550 D s8 5 20^ 0,1 47-57dB 

0 



sl5 0,7 2 
sl5 5 20 

sl5 5 20 

sl5 0,7 2 
sl5 2 5 

si5 0,5 2 
sl5 2 5 

sl5 5 25 

sl5 2 5 

sl5 0,75 5 
sl5 5 25 

sl5 2 5 

sl5 0,75 5 

sl5 0,5 2,8 
s3 

sl5 0,15 2 
s3 ‘ 

sl5 1,3 6 
s3 

sl5 0,5 3,8 
s3 


sl5 0,2 2 
s3 

sl5 0,5 2 
s3 

sl5 0,5 5 
s3 

sl5 1,3 13 

s3 

sl5 1,3 13 
s3 

sl5 75jj 2,8 
s3 


925 A 
925 A 
658 A 
658 A 
A 


100 > 50 12,5 

>0,15+ 18*12-* 1,5+ 

100 100>BO 12,5 

>0,15+ 18=42-* 1,5+ 

100 100 > 80 12,5 

>0,15+ 18>12-* 1,5+ 

30 100 >50 12,5 

>0,15+ 18*12-* 1,5+ 

50 >2 200 >50 12 

8> 4+ >0,25-t 

10 >3,4 250>100 12 

8 >4+ >0,25-* 

50 >2 200 >50 12 

8> 4+ >0,25-1 


100 >1 
75 >1 


150 >25 
B>4+ 


>1,3 200 >50 
8 >4+ 

>2 250>100 

8 >4+ 

200 >25 
8 >4+ 

>1,3 200 >50 
8> 4+ 

2 250=400 

8 >4+ 

>20 500>200 

0 , 6>0 , 4 + 
500-100 

>30 500*300 

0,6>0,4+ 
500150 


•8 400=420 12 

0,6>0,4+ >0,1+ 
500150 


4 >15 500200 12,5 

0,6>0,4+ 0,1+ 
400100 


70 >0,8 3k=4k 12,5 

600>100 

70 >0,8 3k=4k 12,5 

. 600>100 

80 >0,7 3k=4k 12,5 

600>100 

110 >0,5 3k>500 12 

600 >60 

110 >0,5 3k>500 12 

600 >60 

3 >20 500>200 12,5 

0 , 6 > 0 , 4 + > 0 , 1 + 0 , 8 + 

400>150 


sl5 25|j 2 
s3 


*30 500>300 12,5 

0 , 6 * 0 , 4 + > 0 , 1 + 0 , 8 + 

400>150 


T0100 P TIG-22 
DIP8 P 08-22 

S014 P S14-4 
CDIP14 P D14-4 
DIP14 P D14-4 


T099 AD T8-6A 
DIPS AD D8-6 
CDIP8 AD D8-6 


DIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6A 
CDIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6A 
CDIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6A 
DIPS AD D8-6 
CDIP8 AD D8-6 


T0100 AD T10-27 


T0100 AD T10-27 
CDIP14 AD D14-27 

T0100 AD T10-27 


T0100 AD T10-27 
CDIP14 AD D14-27 

CDIP14 AD D14-27 


T099 LT T8-2A 
T099 AD T8-2A 
CDIP8 LT D8-3 

T099 LT T8-2A 
T099 AD T8-2A 
CDIP8 LT D8-3 
CDIP8 AD D8-3 

T099 LT T8-2A 
T099 AD T8-2A 
CDIP8 LT D8-3 
DIP8 LT D8-3 
nTPR AD D8-3 
AD D8-3 

LT T8-2A 
AD T8-2A 
uuiru LT D8-3 
DIPS LT D8-3 
DIP8 AD D8-3 
DIP8 LT D8-3 

T099 AD T8-4A 

T099 AD T8-4A 

T099 AD T8-4A 

T099 AD T8-4A 

CDIP8 AD D8-8 

CDIP8 R D8-3 
CDIP8 R D8-3 
T099 LT T8-2A 
T099 AD T8-2A 
CDIPB LT D8-3 
LCC20 R L20-2 
1CC20 R L20-2 
T099 R T8-2 
T099 R T8-2 
CDIP8 AD D8-3 

CDIPB R D8-3 
CDIP8 R D8-3 
TnQO LT T8-2A 
AO T8-2A 
LT D8-3 
R L20-2 
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TYP 

D 

0P07AL/883B 

1 B 

0P07AT 1 
0P07AT/883B 
0P07AZ | 

0P07CD 

0P07CD 

0P07CH 

0P07CJ 

0P07CJ8 

0P07CM 

0P07CN 

0P07CN8 

0P07CP 

0P07CS 

0P07CS8 

0P07CT 

0P07CZ 

0P07CJG 

B 

0P07DD 

0P07D0 

0P07DJ 

0P07DM 

0P07DN 

0PO7DP 

0P07DT 

B 

0P07ED 

OP07EH 

0P07E3 

0P07E08 

0P07EM 

0P07EN 

OP07EN8 

0P07EP 

0P07ET 

0P07EZ 

B 

0P07RC/883 

| B 

0P08AZ 

0P08EP 

B 

0P08GZ 

B 

0P09AY 

0P09EY 

B 

0P09FP 

B 

0P10Y 

OPIOAY 

B 

OPIOCY 

B 

0P10EY 

B 

0P11AY 

B 

0P11BY 

B 

0P11CY/833 

, B 

0P11EP 

0P11EY 

B 

0P11FP 

0P11FY 

B 

0P11GP 

0P11GS 

B 

0P11ARC/883 

l B 

0P12AZ 

B 

0P12B3 IB 
0P12BZ/883 

' 0P12E0 
0P12EZ 

B 

0P12FJ 

0P12FZ 

B 

0P12GJ 

B 



P,OS s22 
LB 


P,OS s22 
lb 


P,OS s22 
lb 


P,OS s22 
lb 


s30 s22 925 


s30 s22 500 
833 


s30 s22 500 
833 


- 658 
s30 s22 833 


10+ sl5 
10+ sl5 


OU S 
10+ sl5 

10+ sl5 
10+ 315 
10+ sl5 
10+ sl5 


U I0 

J I0 

X IB 

R I 

[MG] 

max 

max 

max 

C T 

[mV] 

CnA] 

CnA] 

[Jf] 

25p 

2 

2 

*30 



sl5 0,15 6 
s3 


0 , 6 * 0 , 4 + 

400150 


>8 400*120 

0,6>0,4+ 
400*100 


sl5 0,15 6 12 >7 400*120 

0 , 6 > 0 , 4 + 

s3 400 


sl5 75 /j 3,8 4 *15 500200 I 

0 , 6>0 , 4 + 

s3 400150 i 


sl5 75 ^j 3,8 
s3 

s20 0,15 0,2 
sl5 1 0,5 

sl5 0,5 20 
si 5 2,5 50 

sl5 0,5 2,8 
s3 

sl5 0,5 6 
s3 

sl5 0,5 3,8 
s3 

sl5 0,5 20 
sl5 2,5 50 
sl5 5 200 

sl5 0,5 20 
sl5 2,5 50 
sl5 5 200 

sl5 0,5 20 
s20. 0,15 0,2 
s20 0,3 0,2 
s20 0,15 0,2 
sl5 0,3 0,2 
si 5 1 0,5 


2 >26 

5 >10 

300 >0,17 

500 >0,1 

4 >20 

8pF 

7 *8 

8pF 

4 >15 
8pF 

300 >0,17 

500 >0,1 

500 >0,1 

300 >0,17 

500 >0,1 

500 =-0,1 

300 >0,17 
2 >26 
2 >26 
2 >26 
2 >26 

5 >10 


500>200 
0 , 6 - 0 , 4 + 
400>i50 

300 > 80 

0 , 8 + 

250 >40 

0 , 8 + 

650>100 
16> 11+ 

650>100 
16 >11+ 

500>200 

0 , 6 + 

500>150 

400>120 

0 , 6 + 

400*100 

500*200 

0 , 6 + 

500*150 

650*100 

16*11+ 

650*100 
16> 11+ 

500* 50 
16*11+ 

650*100 

16*11+ 

650*100 

16*11+ 

500* 50 
16*11+ 

650-100 

16*11+ 

300*80 

0 , 8 + 

300* 80 

0 , 8 + 

300* 80 

0 , 8 + 

300* 80 

0 , 8 + 

250*40 

0 , 8 + 


LCC20 R L20-2 

T099 R T8-2 
T099 R T8-2 
CDIP8 AD 08-3 

SOB TI S8-3 
CDIP8 R 08-3 
T099 LT T8-2A 
T099 AD 08-3 
CDIP8 LT D8-3 
S08 R S8-3 
DIPS R 08-3 
DIP8 LT 08-3 
DIP8 ' AD D8-3 
S08 AD S8-3 
SOB LT S8-3 
T099 R T8-2 - 
CDIP8 AO D8-3 
CDIP8 TI 08-3 

SOB TI S8-3 
CDIP8 R D8-3 
T099 AD T8-2A 
SOS R S8-3 
DIP8 R 08-3 
DIP8 AD 00-3 
T099 R T8-2 

C0IP8 R 08-3 
T099 LT T8-2A 
T099 AD T8-2A 
C0IP8 LT 08-3 
S08 R S8-3 
DIP8 R 08-3 
DIP8 LT 08-3 
DIP8 AD 08-3 
T099 R T8-2 
C0IP8 AD 08-3 


CDIP8 AO D8-3 
DIPS AD 00-3 

CDIP8 AD 08-3 


CDIP14 AD 014-45 
C0IP14 AO 014-45 

DIP14 AD D14-45 


CDIP14 AD 014-46 
CDIP14 AO 014-46 

C0IP14 AD D14-46 

CDIP14 AD 014-46 

CDIP14 AO 014-42 

CDIP14 AD 014-42 

CDIP14 AO 014-42 

DIP14 AO 014-42 
CDIP14 AO D14-42 

DIP14 AD 014-42 
CDIP14 AD 014-42 

DIP14 AD 014-42 
S016 AD S16-41 

LCC20 AD L20-42 

CDIP8 AO 08-2 

T099 AD T8-3C 
CDIP8 AD 08-2 

T099 AO T8-3C 
C0IP8 AO D8-2 

T099 AD T8-3C 
C0IP8 AD D8-2 
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0P143 B 
0P14Z 

0P14A3 B 
0P14AZ 

0P14C3 B 
0P14CP 
0P14CS 
0P14CZ 

0P14D3 B 
0P14DP 

0P14E3 B 

0P14EP 

0P14EZ 

0P15AH B3F 

0P15A3 

0P15AZ 

0P15BH B3F 

0P15B3/B33 

0P15BZ/833 

0P15CH I B3F 


0P15EH B3F 

0P15E3 

0P15EZ 

0P15FH B3F 
0P15F3 
0P15FP 
0P15FZ 

0P15GH B3F 

0P15G3 

0P15GNB 

0P15GP 

0P15GS 

0P15GZ 

0P16AH B3F 
0P16A3 

0P16BH B3F 
0P16B3/883 
0P16BZ/883 

0P16CH I 8 


0P16FH B 
0P16F3 
0P16FP 
0P16FZ 

0P16GH B 

0P16G3 

0P16GN8 

0P16GP 

0P16GS 

0P16GZ 

0P17A3 B 
0P17AZ 

0P17B3 8 

0P17BZ 

0P17C3/883 

0P17CZ/883 

0P17E3 |B 
0P17EZ 


U I 

*1+ 

max 

[v] 

P tot 

max 

[mW] 

sU s 


sU S 


sU S 


sU S 


SU S 


s20 

500 

s20 

500 

sl6 

500 

s20 

500 

s20 

500 

sl6 

500 

s20 

500 

s20 

500 

sl6 

500 

sl6 

500 

s2G 

500 

sl6 

500 

I 

| s20 


s20 


sl6 


s20 


s20 


sl8 


sU s 


sUg 


sU s 


3U S 



u s rio rio riB R i 


max max max C T 
[V] [mV] [nA] [nA] [£f] 


sl3 2 5 75 *1,35 200*50 

8 *4+ 

sl5 0,75 5 50 *2 250*100 

8*4+ 

sl5 2 5 75 *1,35 200*50 

8*4+ 


sl5 5 25 100 >1 150 >25 

8 >4+ 

sl5 0,75 5 50 > 2 250*100 

8*4+ 

sl5 0,5 0,01 0,05 IT 240>100 

3pF 6*4+ 

sl5 1 0,02 0,1 IT 220*75 

3pF 5, 



+5 0,25 1,5 25 

+15 


+5 0,5 2,5 30 

+15 


+5 0,25 1,5 25 

+15 I 1 
C 

C +5 0,5 2,5 30 

D +15 
C 



sl5 3 0,05 0,2 IT 

3pF 

sl5 0,5 0,01 0,05 IT 
3pF 


sl5 1 0,02 0,1 IT i 

3pF 5, 


sl5 3 0,05 0,2 IT 200>50 

3pF 5,4>3+ 


sl5 0,5 0,01 0,05 IT 240*100 

3pF 8 >6+ 

sl5 1 0,02 0,1 IT 220 *75 

3pF 7,6*5,5+ 

sl5 3 0,05 0,2 IT 200 >50 

3pF 7,2+ 

sl5 0,5 0,01 0,05 IT 240>100 

3pF 8 >6+ 

sl5 1 0,02 0,1 IT 220 =>75 

3pF 7,6 > 5,5+ 


sl5 3 0,05 0,2 IT 200*50 

3pF 7, >5+ 


sl5 0,5 0,01 0,05 IT 240=400 

3pF 30 >■20+ 

sl5 1 0,02 0,1 IT 220 >75 

3pF 28>15+ 

sl5 3 0,05 0,2 IT 200>50 

3pF 26>11+ 

sl5 0,5 0,01 0,05 IT 240=400 

3pF 30>20+ 

sl5 1 0,02 0,1 IT 220 >75 

3pF 28=45+ 

sl5 3 0,05 0,2 IT 200*50 

3pF 26>11+ 


500>300 
2k >lk 


500400 
2k* 800 


500*300 

2k»lk 


500*200 
2k> 800 


AD T8-22 
AD D8-22 

AD T8-22 
AD D8-22 

AD T8-22 
AD 08-22 
AD S8-22 
AD D8-22 

AD T8-22 
AD 08-22 

AD T8-22 
AD D8-22 
AD D8-22 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
D8-6 


LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
LT D8-6 
AD D8-6 
AD S8-6 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 

LT T8-6A 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
AO D8-6 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
LT D8-6 
AD D8-6 
AD S8-6 
AD D8-6 

AD T8-6A 
AD D8-6 

AD T8-6A 
AD D8-6 

AD T8-6A 
AD D8-6 

AD T8-6A 
AD D8-6 


T099 AD T8-6A 
DIP8 AD D8-6 
S08 AD S8-6 
CDIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6A 
CDIP8 AD 08-6 

CDIP8 AD D8-6 


T099 AD T8-6A 
DIP8 AD D8-6 
CDIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6A 
DIP8 AO 08-6 
CDIP8 AD 08-6 















































TYP 

D 

■ 

U S • 

U ID 

U I 

P tot 

*a 

U S 

U I0 

I I0 

I IB 

R I 

A U 

U 0M/M 

I Q [mA] 

R 0 [O] 

X S 

Ml 

V 

Z 





I ID+ 

X I+ 







[MQ] 

A uo° 

[v] 

' c w 

lP r CZis] 

[mA] 

1 






max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

[Jf] 

BW+ 

SR+ 

B1+ 

Uk. 

t„ 







[V] 

tv] 

[V] 



[V] 

[mV] 

tnA] 

[nA] 

[MHz] 

! V/ys] 

[MHz] 

[fto] 

[fe] 

1 



0P20H3 

B 

MP,OS 

sia 

s30 

sll c 



+5 

1 

4 

40 


500 

0,8/4 




T099 

vn 

T8-6A 

0P20HP 



32,5-15 

«D 



+15 





lk=* 500 

14 



<95/j 

DIP8 

m 

D8-6 

0P20HS 














0,05+ 



S08 


S8-6 

0P20HZ 


















C0IP8 

AO 

D8-6 

0P21AJ 

B 

LP,OS 

s!8 

s30 

sU c 



sl5 

0,1 

4 

100 


2k=*lk 

-13,7 




T099 

AO 

T8-6A 

0P21AZ 



s2,5-15 

J 








>-0,6+ 

+14 




C0IP8 

AD 

D8-6 















0,25+ 







0P21EZ 

B 

LP,OS 

s!8 

s30 

sU c 


C 

sl5 

0,1 

4 

100 


2k=>lk 

-13,7 



* c 0,3 

CDIP8 

AD 

D8-6 




s2,5-15 | 

J 








>0,6+ 

+14 





















0,25+ 







0P21F3 

B 

LP,OS 

s!8 

s30 

sU c 


C 

sl5 

0,2 

5 

120 


1500>500 

-13,7 




T099 

AD 

T8-6A 

0P21FP 



s2,5-15 

D 


c 






>0,6 + 

+13,9 




DIP8 

AD 

D8-6 

0P21FZ 







c 






0,25+ 




CDIP8 

AD 

D8-6 

0P21GJ 

B 

LP,0S 

sl8 

s30 

sl) c 


F 

sl5 

0,5 

6 

150 


1000>500 

-13,6 




T099 

AD 

T8-6A 

0P21GP 



32,5-15 

J 








>0,6+ 

+13,8 




DIP8 

AD 

D8-6 








■ 







0,25+ 







0P21HS 

B 

LP,OS 

518 

s30 

sll c 


9 

sl5 

0,5 

6 

150 


1000>500 

-13,6 



c 0,42 

S08 

AD 

S8-6 








■ 






>0,6+ 

+13,8 

0,25+ 







0P22AJ/883 

PR,LB 

sl8 

s30 

sll c 


m 











T099 

AD 

T8-16A 

0P22AZ 

B 


1 

I SET 

= J 1 uA 

A 

sl5 

0,3 

1 

5 


1800>1000 14 



<17^1 

CDIP8 

AD 

D8-7 




si,5-15 

10 ^jA 


sl5 



30 


1800>100C 

0,08+ 



-=170ij 




0P22EZ 

B 

PR 

slB 

s30 

sU 5 


C 











CDIP8 

AD 

D8-7 




si,5-15 

i SET 

= 1 

uA 


sl5 

0,3 

1 

5 


1800=*1000 14 



<17^ 









= 10 yA 


sl5 



30 


1800=*1000 0,08+ 



^170jj 




0P22FZ 

B 

PR 

sl8 

s30 

sU s 


C 











CDIP8 

AD 

D8-7 




sl,5-15 I SET 

= 1 

yA 


sl5 

0,5 

2 

7,5 


900= > 500 

14 



^19y 









m 



sl5 



30 


900>500 

0,08+ 



<=190^j 




0P22HP 

B 

PR 

sl8 

s30 

sU c 


F 










■ 

DIP8 

AD 

D8-7 

0P22HS 

0P22HZ 



si,5-15 

I SET 

= 5 1 
= 10 

yA 

F , 
F 

sl5 

sl5 

1 

3 

10 

50 


500=*250 

500>300 

13,5 

0,08+ 



<21y 

-=210^j 

S08 

CDIP8 

AD 

AD 

S8-7 

D8-7 

0P27AD 

B 

NS,VR 

s22 

s0,7 

s22 

833 

A 

sl5 

25p 

35 

40 

*1,3 

1800>1000 12 


3,8+ 


CDIP8 

R 

D8-3 

0P27AD/883 LB 

P,OS 


25+ 


833 

A 





8>5+ 

2 , 8>1 , 

7+ 

70 


CDIP8 

R 

D8-3 

DP27AH 






500 

A 

s4 





700 >250 





T099 

LT 

T8-2A 

0P27AJ 







A 











T099 

AD 

T8-2A 

DP27A38 






500 

A 











CDIP8 

LT 

D8-3 

0P27AL/883 

LB 




925 

A 











LCC20 

R 

L20-2 

0P27AL 






825 

A 











T099 

TI 

T8-2 

0P27AP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

D8-3 

0P27AT 






658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P27AT/8B3 





658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P27AZ 







A 











CDIP8 

AD 

D8-3 

0P27BD 

B 

NS, VR 

s22 

sO,7 

s22 

833 

A 

sl5 

60y 

50 

55 

*1,2 

1800>1000 12 


70 


CDIP8 

R 

D8-3 

0P27BD/833 LB 

P,OS 


25+ 


833 

A 





8 >5+ 

2 , 8>1 , 

7+ 

3,8+ 


CDIP8 

R 

D8-3 

0P27BJ 







A 

s4 





700>250 





T099 

AD 

T8-2A 

0P27BL/883 LB 





925 

A 











LCC20 

R 

L20-2 

0P27BR/8B3 LB 






A 











LCC20 

AD 

L20-2 

0P27BT 






658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P27BT/883 LB 





658 

A 
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4k >500 

12 

12-36 


*1,2 

T099 

PM 

T8-6A 



OS,13 

s4,5-18 









2,4+ 

6>5+ 



2,5u+ 




0P43E3 

B3F 

VR,P 

sl8 

sl8 

sl8 


C 

sl5 

0,25 

IP 

5p 


5k> lk 

12,3 

12-36 


RVEI 

T099 

PM 

T8-6A 



OS,13 

s4,5-18 








2,4+ 

6> 5+ 



2,5p 




0P43F3 

B3F 

VR,P 

sl8 

sl8 

sl8 


C 

si 5 

0,75 

2p 

lOp 


4k> 500 

12 

12-36 

150 

<1,2 

T099 

PM 

T8-6A 



OS, 13 

s4,5-18 









2,4+ 

6> 5+ 



2,5p 




0P43GP 

B3F 

VR,P 

sl8 

sl8 

slB 


F 

sl5 

1,5 

5p 

25p 


3k >300 

11 

6-36 


<1,2 

DIP8 

PM 

D8-6 



OS,13 

s4,5-18 









2,4+ 

6 >5+ 



2,5p- 




0P44A3 

B3F 

VR,P 

s20 

40 



A 

sl5 

1 

0,04 

0,2 

»lOO 

900>500 

11,5 

20 

50 

<7,5 

T099 

PM 

T8-6A 

0P44AZ 


OS, 13 

s8-20 

X 0M ' 


A 

A 






23 >15+ 



BBS 


CDIP8 

PM 

08-6 

0P44E3 

B3F 

VR,P 

s20 

40 



C 

sl5 

0,75 

0,04 

0,2 

>100 

900500 

mm 

20 

50 

<7,5 

T099 

PM 

T8-6A 

0P44EZ 


OS,13 

s8-20 

I 0M* 

50 it 

A 

C 






23 >15+ 


13+ 

*0,05 c 

m 

CDIP8 

PM 

D8-6 

0P44F3 

B3F 

VR?P 

s20 

40 

s20 


C 

sl5 

1,5 

0,05 

0,25 

>100 

900>500 

11,5 

20 

50 

*7,5 

T099 

PM 

T8-6A 

DP44FZ 


OS,13 

s8-20 

i om'* 


A 

C 






23 >15+ 

>80+ 


13+ 

*0,05 c 

^ , 

CDIP8 

PM 

D8-6 

0P44GP 

B3F 

VR,P 

s20 

40 



F 

sl5 

5 

0,05 

0,25 

>100 

900500 

11,5 

20 

50 

*7,5 

DIP8 

PM 

08-6 

0P44GS 


OS,13 

s8-20 

I 0M* : 

50m/> 


F 






23 >15+ 

>80+ 


m 

g|g 

S08 

PM 

S8-6 

0P44ARC/883 

VR,P 

s20 

40 

Wm 


A 

sl5 

1 

0,04 

0,2 

>100 

900500 

11,5 

20 

50 

*7,5 

LCC20 

PM 

L20-6 


B3F 

OS,13 

S8-20 

i 0M 

50 n 

lA 







23 >15+ 



13+ 

*0,05 c 


















































TYP 

D 

P 

U S 

max 

[V] 

U ID 

I ID+ 

max 

[V] 

U I 

X I+ 

max 

[V] 

P tot 

max 

>W] 


U S 

[vj 

^10 

max 

[mV] 

I I0 

max 

[nA] 

I IB 

max 

CnA] 

R I 

Tmq] 

UfI 

A u 

A U0° 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

[V] 

SR+ 

[ V/jjs] 

I Q [mA] 

C C [PF] 

B1+ 

[MHz] 

aa] 

t°[p] 

hn 

X S 

.mA] 

hs] 

1 

V 

z 

TAA521 

B 

U 

sl8 

s5 

slO 


D 

sl5 

7,5 

500 

1500 

>0,05 

93>83,6dB 12 


150 


T099 

s 

T8-4 

TAA521A 



slO-18 




D 







0,3+ 




DIP14 

s 

D14-5A 

TAA522 

B 

U 

sl8 

s5 

slO 


A 

sl5 

5 

200 

500 

>0,05 

93>88dB 

12 


150 


T099 

s 

T8-4 




slO-18 











0,3 







TAA761 

B 

u 

sl8 

sU c 



D 

si 5 

4 

300 

1000 

>0,2 

85>81,5dB +14,9 



<2,5 

T099 

s 

T8-62 

TAA761A 



si,5-18 

S 

I n 

70 mA 

D 







+14 




DIP6 

s 

06-2 

TAA761G 







D 







18+ 




FP6 

s 

F 6-1 

TAA761GG 







0 

s5 

6 

300 

1000 


>70dB 

+4,9 



0,7 

FP6 

s 

F6-1 

TAA761K 







D 







-4 




K 

s 

K6-1 

TAA761W 







D 







18+ 




FP6 

s 

F6-1 

TAA762 

B 

u 

sl8 

sU c 



A 

sl5 

4 - 

100 

700 

>0,2 

87>85dB 

+14,9 



<2,5 

T099 

s 

T8-62 

TAA762A 



si,5-18 ° 

l n 

70 mA 

A 







-14 




DIP6 

s 

D6-2 

TAA762G 







A 

s2 

4 

70 

200 


>80dB 

+4,9/- 

4 


v 

S06 

s 

56-3 

TAA765 

B • 

u 

sl8 

si),. 



C 

sl5 

6 

300 

1000 

>0,2 

85>Bl,5dB +14,9 


<2,5 

T099 

s 

T8-62 

TAA765A 



si,5-18 J 

I n 

70 mA 

C 







-14 1 



DIP6 

s 

D6-2 

TAA765G 







c 

s5 

6 

300 

1000 

>0,2 

>70dB 

+4,9/- 

4 


mm 

506 

s 

S6-3 

TAA765GG 







c 











FP6 

s 

F6-1 

TAA765W 







c 











FP6 

s 

F6-1 

TAA861 

B 

u 


sU c 



0 

slO 

10 

300 

1000 

>0,2 

80>75dB 

+9,8 


800 

1<1,5 

T099 

s 

T8-62 

TAAB61A 



si,5-10 J 

l n 

70 mA 

D 







-9 




DIP6 

s 

D6-2 

TAA861G 







D 

s5 

10 

300 

1000 


>70dB 

+4,8/- 

4 


0,7 

FP6 

s 

F6-1 

TAA861GG 







D 











FP6 

s 

F6-1 

TAA861W 







D 











FP6 

s 

F6-1 

TAA862 

B 

u 

slO 

sU r 



A 

slO 

4 

100 

700 

>0,2 

87>85dB 

+9,9 


800 

1<1,5 

T099 

s 

T8-62 




si,5-10 J 

I n 

70 mA 








-9 















s5 

4 

70 

600 


>70dB 

+4,9/- 

4 


0,7 




T.AA865 

B 

u 


sU P 



C 

slO 

10 

300 

1000 

>0,2 

80>75dB 

+9,8 


800 

]5l,5 

T099 

s 

T8-62 

TAA065A 



si,5-10 J 

I n 

70 mA 

C 







-9 




DIP6 

s 

D6-2 

TAAB65G 





0 


C 

s5 

10 

300 

1000 


>70dB 

+4,8/- 

4 


0,7 

FP6 

s 

F6-1 

TAA865GG 







C 











FP6 

s 

F6-1 

TAA865W 







C 











FP6 

s 

F6-1 

TAA2761 

B 

u 

sl5 

sU c 



D 

sl5 

6 

300 

1000 

>0,2 

85>80 o dB 

+14,9 



ri,5 

T099 

s 

T8-23 

TAA2761A 



s2-15 


I n 

rillffil 

0 







-14 




DIP8 

s 

08-23 









s5 

6 

300 

1000 


>70°dB 

+4,9/- 

4 






TAA2762 

B 

u 

sl5 

SUq 



A 

sl5 

4 

100 

700 

>0,2 

87>85 0 dB 

+ 14,9 



<1,5 

T099 

s 

T8-23 

TAA2762A 



32-15 . 


I n 

70 mA 

El 







-14 




0IP8 

s 

08-23 








H 

s2 

4 

70 

500 


>80°dB 




0,5 




TAA2765 

B 

u 

sl5 

SUq 



B 

sl5 

5,5 

200 

800 

>0,2 

85>80°dB 

+14,9 



<1,5 

T099 

s 

T8-23 

TAA2765A 



s2-15 


In 

f/iMITTil 

m 







-14 




DIPS 

s 

D8-23 









s2 

6 

150 

600 


>75°dB 




0,5 




TAA4761A 

B 

u 

sl5 

sU c 



D 

si 5 

6 

300 

1000 

>0,2 

85>80°dB 

+14,9 



1*3 

DIP14 

s 

D14-44 




s2-15 


In 

meg 








-14 















s5 

6 

300 

1000 


>70°dB 

+4,9/-4 


1 




TAA4762A 

B 

u 

sl5 

sl) c 



A 

s5-15 4 

100 

700 

>0,2 

8>85°dB 

+14,9 

* 


1*3 

DIP14 

s 

D14-44 




S2-15 

O 

I n 

WlMTiTil 








-14 















s2 

4 

70 

500 


>80° dB 








TAA4765A 

B 

u 

sl5 

SUq 



C 

S5-15 5,5 

200 

800 

>0,2 

85>60 o dB 

+14,9 



1*3 

DIP14 

s 

D14-44 




S2-15 

o 

I n 

MIMuTil 








-14 















s2 

6 

150 

600 


>75°dB 








TAB1453A 

B 

u 

sl8 

slL 



D 

sl5 

7,5 

80 

150 

>0,2 

85>80 o dB 

+14,9 




DIP6 

s 

D6-2 




S2-18 


T 0 

70 mA 








-14,7 

20 c 






TAE1433A 

B 

u 

sl8 

sll n 



C 

35-15 5,5 

15 

150 

>0,2 

85>78°dB 

+14,9 



<0,4 

DIP6 

s 

D6-2 

TAE1453G 


m+b 

sl-18 

J 

I n 

100 mA C 







-14,7 




S06 

5 

S6-3 









s2 

6 

15 

150 


>70°dB 








TAE2453A 

B 

U 

sl8 

sU c 



C 

s5-15 5,5 

15 

150 

>0,2 

85>80 O dB 

+14,9 



<1,5 

DIP8 

s 

D8-22 

TAE2453G 


b 

sl-18 


l n 

100 mA C 







-14,7 




508 

s 

S8-22 









s2 

6 

75 

150 


>70°dB 








TAE4453A 

B 

U 

sl8 

sU c 



C 

s5-15 5,5 

15 

150 

>0,2 

85>80°dB 

+14,9 



1,6*=3 

DIP14 

s 

014-42 

TAE4453G 



sl-18 


I n 

100 mA C 







-14,7 




S014 

s 

S14-42 









s2 

6 

75 

150 


>70dB° 








TAF1435A 

B 

U 

sl8 

SUq 



A 

s5-15 4 

10 

100 

>0,2 

85>B0 o dB 

+14,9 



SI 

DIP6 

s 

06-2 

TAF1433G 


crv+Crv 

sl-18 


I n 

100 mA A 







-14,7 




S06 

s 

S6-3 









s2 

4 

50 

100 


>75°dB 








TAF2453A 

B 

U 

sl8 

sU c 



A 

s5-15 4 

10 

100 

>0,2 

87>85°dB 

+14,9 



<1,5 

0IP8 

s 

08-22 

TAF2453G 


z 

sl-18 


I n 

100 mA A 







-14,7 




SOB 

s 

S8-22 









s2 

4 

50 

100 


>75°dB 








TAF4453A 

B 

U 

sl8 

sU c 



A 

s5-15 4 

10 

100 

>0,2 

87>85 0 dB 

+14,9 



1,6*3 

DIP14 

s 

014-42 

TAF4453G 



sl-18 


I n 

100 mA A 


m 





-14,7 




S014 

s 

S14-42 









s2 

□ 

50 

100 


>75°dB 








TBA221 

B 

U,OS 

sl8 


sU c 


D 

sl5 

H 

200 

500 

>0,3 

100>86dB 

12 

15-25 

75 ' 

<2,8 

T099 

s 

T8-6 ~ 

TBA221A 



s4-18 




D 


ft 



1,4pF 


0,5+ 


0,3 


DIP14 

s 

014-6A 

TBA221B 


h+h 





0 


ft 









DIP8 

s 

D8-6 

TBA221D 

B 

U,OS 

s20 

s30 

sl5 

mm 

C 

sl5 


50 

150 

>0,6 

200 >30 

13 

25 

60 

<2,8 

S08 

p 

D8-6 

















20+ 





TBA221G 

B 

U,OS 

sl8 

s30 

sl) c 


D 

sl5 


200 

500 

>0,3 

100>86dB 

12 

15-25 

75 

= 2,8 

S08 

s 

S8-10 

TBA221GG 


h+h 

S4-18 




D 





l,4pF 


0,5+ 


0,3° 


FP8 

s 

F8-6 

TBA221K 







0 











K7 

s 

K7-1 

TBA221W 


h+h 





D 











FP8 

s 

F8-6 

TBA222 

B 

U,OS 

s22 

s3G 

sU c 


A 

sl5 

4 

100 

400 

>0,3 

106>94dB 

13 

15-25 

75 

<2,8 

T099 

s 

T8-6 

TBA222S1 


SP 

S4-22 




A 





MPF 


0,5+ 


0,3° 


T099 

s 

T8-6 


51 





























TYP 

D 

P 

u s 

max 

[V] 

U ID 

I ID+ 

max 

[v] 

U I 

J I+ 

max 

[v] 

P tot 

max 

[mW] 


U S 

[V] 

U I0 

max 

[mV] 

I I0 

max 

[nA] 

X IB 

max 

[nA] 

R I 

[MQ] 

[Jf] 

A U 

A U0° 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

Ev] 

SR+ 

[ V/^js] 

I Q [mA] 

cjpf] 

81+ 

[MHz] 

r 0 m 

[»: 

X S 

[mA] 

h] 

P 

V 

Z 

TL031AID 

B3F 

UP,OS 

slB 

s3 

sl5 

725 

F 

s5 

2,8 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12 >4 

3; 2+ 

1+ 

138n° 

<0,25 

S08 

TI 

S8-6 

TL031AIL 




1+ 


825 

F 

sl5 

0,8 

0,1 

0,2 

lT/4p 

14,3 >5 

13; 

1,1+ 

132n° 

=0,28 

T099 

TI 

T8-6A 

TL031AIP 






1000 

F 







2,9+ 


41+ 


DIP8 

TI 

D8-6 

TL031AIJG 





1050 

F 











CDIP8 

TI 

08-6 

TL031AMD 






725 

A 











S08 

TI 

S8-6 

TL031AML 






825 

A 











T099 

TI 

T8-6A 

TL031AMP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

D8-6 

TL031AMFK 





1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-6 

TL031AMJG 





1050 

A 











CDIP8 

TI 

08-6 

TL031CD 

B3F 

IP,OS 

sl8 

s3 

sl5 

725 

D 

s5 

3,5 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12>4 

3; 2+ 

1+ 

138n n 

c 0,25 

S08 

TI 

S8-6 

TL031CL 




1+ 


825 

D 

sl5 

1,5 

0,1 

0,2 

1T/4 P 

14,3 >5 

13 

1,1+ 

132n° 

<0,28 

T099 

TI 

T8-6A 

TL031CP 






1000 

D 







2,9+ 


41+ 


DIP8 

TI 

08-6 

TL031C3G 






1050 

D 











CDIP8 

TI 

D8-6 

TL031IQ 






725 

F 



. „ 








S08 

TI 

S8-6 

TL031IL 






825 

F 











T099 

TI 

T8-6A 

TL031IP 






1000 

F 











DIP8 

TI 

08-6 

TL031IJG 






1050 

F 











C0IP8 

TI 

08-6 

TL031MD 






725 

A 











S08 

TI 

S8-6 

TL031ML 






825 

A 











T099 

TI 

T8-6A 

TL031MP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

08-6 

TL031MFK 






1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-6 

TL031MJG 






1050 

A 











CDIP8 

TI 

08-6 

TL032ACD 

B3F 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

725 

D 

s5 

2,8 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12 >4 

3; 2+ 

1+ 

138n° 

<0,5 

S08 

TI 

S8-22 

TL032ACL 




1+ 


825 

D 

sl5 

0,8 

0,1 

0,2 

1T/4 P 

14,3 >5 

13 

1,1+ 

132n° 

<0,56 

T099 

TI 

T8-22A 

TL032ACP 






1000 

D 







2,9+ 


41+ 


DIP8 

TI 

08-22 

TL032ACJG 





1050 

D 











CDIP8 

TI 

08-22 

TL032AID 






725 

F 











S08 

TI 

S8-22 

TL032AIL 






825 

F 











T099 

TI 

T8-22A 

TL032AIP 






1000 

F 











DIP8 

TI 

D8-22 

TL032AIJG 





1050 

F 











CDIP8 

TI 

08-22 

TL032AMD 






725 

A 











S08 

TI 

S8-22 

TL032AML 






825 

A 











T099 

TI 

T8-22A 

TL032AMP 






1000 

A 











0IP8 

TI 

D8-22 

TL032AMFK 





1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-22 

TL032AM3G 





1050 

A 











CDIP8 

TI 

08-22 

TL032CD 

B3F 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

725 

D 

s5 

3,5 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12 > 4 

3; 2+ 

1+ 

138n° 

<0,5 

S08 

TI 

S8-22 

TL032CL 




1+ 


825 

D 

sl5 

1,5 

0,1 

0,2 

lT/4p 

14,3 >, 5 

13 

1,1+ 

132n° 

*0,56 

T099 

TI 

T8-22A 

TL032CP 






1000 

0 







2,9+ 


41+ 


DIP8 

TI 

08-22 

TL032CJG 






1050 

0 











CDIP8 

TI 

D8-22 

TL032ID 






725 

F 











S08 

TI 

S8-22 

TL032IL 






825 

F 











T099 

TI 

T8-22A 

TL032IP 






1000 

F 











DIP8 

TI 

D8-22 

TL032IJG 






1050 

F 











CDIP8 

TI 

08-22 

TL032MD 






725 

A 











S08 

TI 

S8-22 

TL032ML 






825 

A 











T099 

TI 

T8-22A 

TL032MP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

06-22 

TL032MFK 






1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-22 

TL032MJG 






1050 

A 











CDIP8 

TI 

D8-22 

TL034ACD 

B3F 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

950 

D 

s5 

3,5 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12 >4 

3; 2+ 

1+ 

138n o 

<1 

S014 

TI 

S14-42 

TL034ACJ 




1+ 


1375 

D 

sl5 

1,5 

0,1 

0,2 

lT/4p 

14,3 >5 

13 


132n° 

*1,12 

CDIP14 

TI 

D14-42 

TL034ACN 






1150 

D 







2,9+ 

1,1+ 

43+ ■ 


DIP14 

TI 

D14-42 

TL034AID 






950 

F 











S014 

TI 

S14-42 

TL034AIJ 






1375 

F 











CDIP14 

TI 

D14-42 

TL034AIN 






1150 

F 











DIP14 

TI 

014-42 

TL034AMD 






950 

A 











S014 

TI 

S14-42 

TL034AMJ 






1375 

A 











CDIP14 

TI 

014-42 

TL034AMN 






1150 

A 











DIP14 

TI 

D14-42 

TL034AMFK 





1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-42 

TL034CD 

B3F 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

950 

D 

s5 

6 

0,1 

0,2 

H/5p 

12=*4 

3; 2+ 

1+ 

138n° 

<1 

S014 

TI 

S14-42 

TL034CJ 




1+ 


1375 

D 

sl5 

4 

0,1 

0,2 

lT/4p 

14,3»5 

13 


132n° 

=1,12 

CDIP14 

TI 

014-42 

TL034CN 






1150 

D 







2,9+ 

1,1+ 

43n+ 


DIP14 

TI 

014-42 

TL034ID 






950 

F 











S014 

TI 

S14-42 

TL034I3 






1375 

F 











CDIP14 

TI 

014-42 

TL034IN 






1150 

F 











DIP14 

TI 

D14-42 

TL034MD 






950 

A 











S014 

TI 

S14-42 

TL034M3 






1375 

A 











CDIP14 

TI 

D14-42 

TL034MN 






1150 

A 











DIP14 

TI 

014-42 

TL034MFK 






1375 

A 




- 







LCC20 

TI 

L20-42 

TL044C3 

B 

u,os 

sl8 

s30 

sl3 

680 

0 

sl5 

5 

80 

250 


80 =*60 

20 

6 

50+ 

<0,5 

CDIP16 

TI 

016-42 

TL044CN 






680 

D 






0,5+ 

0,5+ 


0,3° 


DIP16 

TI 

D16-42 

TL044M3 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

5 

40 

100 


86 >72 

20 

6 

5°+n 

<0,4 

CDIP16 

TI 

016-42 

TL044MW 






680 

A 






0,5+ 

0,5+ 


0,3° 


FP 

TI 

F16-42 

TL044MFK 






680 

A 











LCC20 

TI 

L20-43 

TL051ACD 

B3F 

U,NS 

sl8 

s30 

sl5 

725 

0 

s5 

2,8 

0,1 

0,2 

lT/lOp 59 >25 

3:18,2+ 3+ 

18+ 

<3,2 

S08 

TI 

S8-6 

TL051ACL 


OS 


1+ 


825 

D 

sl5 

0,8 

0,1 

0,2 

1T/I2p 105*50 

13 

3,1+ 

18+ 

<3,2 

T099 

TI 

T8-6A 

TL051ACP 






1000 

D 







23,7+ 


56° 


DIPS 

TI 

08-6 

TL051AC3G 





1050 

D 











CDIP8 

TI 

08-6 

TL051AID 






725 

F 











S08 

TI 

S8-6 

TL051AIL 






825 

F 











T099 

TI 

T8-6A 

TL051AIP 






1000 

F 











DIP8 

TI 

08-6 

TL051AI3G 





1050 

F 











C0IP8 

TI 

D8-6 

TL051AMD 






725 

A 











S08 

TI 

S8-6 

T1051AML 






825 

A 











T099 

TI 

T8-6A 

TL051AMP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

D8-6 

TL051AMFK 





1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-6 

TL031AM3G 





1050 

A 











C0IP8 

TI 

08-6 

TL051CD 

B3F 

U,NS 

s!8 

s30 

s!5 

725 

D 

s5 

3,5 

0,1 

0,2 

IT/10 

p 59 >25 

3;18,2+ 3+ 

18 s 

e 3,2 

S08 

TI 

S8-6 

TL051CL 

* , 

OS 


1+ 


825 

D 

sl5 

1,5 

0,1 

0,2 

[ 1T/I2p 105>50 


13^ 

56° 

<3,2 

T099 

TI 

T8-6A 


54 



TYP 

D 

P 

U S 

U ID 

U I 

P tot 


U S 

U I0 

I I0 

I IB 

R I 

A u 

U 0M/M 

I Q [mA] 

Rg[ Si] 

X S 

P 

V 

Z 





I I0+ 

J I+ 







[MO] 

A U0° 

[v] 

c c or| 

tjfis] 

[mA] 







max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

c In 

BW+ 

SR+ 

B1+ 

U,. 

t. 







C v J 

[v] 

[V] 

LmW J 


[v] 

[mV] 

[nA] 

[nA] 

[MHz] 

[V//us 

[MHz] 

[N$] 

[SS] 




TCA331 

B 

U 

515 




D 

sl5 

15 

25 

50 

3 

80>75dB° 

14,9 



*2,5 

T099 

S 

T8-62 

TCA331A 



s2-13 

sU c 



D 







-14 




DIP6 

S 

D6-2 

TCA331G 


m+b 

sl3-15 

sll 

x 0- 

70mA 

D 

s5 

15 

25 

50 


>65dB° 





FP6 

S 

F6-1 

TCA331GG 


m+b 




D 











FP6 

S 

F6-1 

TCA331K 







D 











K6 

S 

K6-1 

TCA331W 


m+b 





D 











FP6 

S 

F6-1 

TCA332 

B 

U 

sl5 




A 

sl5 

10 

5 

15 

3 

83>80dB° 

14,9 



*2,5 

1099 

S 

T8-62 

TCA332A 



S13-15 

sl3 



A 







-14 




DIP6 

S 

06-2 

TCA332G 



s2-13 

5U S 

I n *70mA 

A 

s2 

10 

5 

15 


>75dB° 





S06 

S 

S6-3 

TCA333 

B 

U 

sl5 




C 

sl5 

15 

25 

50 

3 

80>75dB° 

14,9 



*2,5 

1099 

S 

T8-62 




S13-I5 

sl3 










-14 










s2-13 





s5 

15 

25 

50 


>65dB° 








TCA333A 

B 

U 

sl5 




C 

sl5 

15 

10 

25 

3 

80>75dB° 

14,9 



*2,5 

DIP6 

S 

06-2 

TCA335G 



S13-15 

sl3 



C 







-14 




S06 

S 

S6-3 




s2-13 

5U S 

V 

70mA 


s2 

17 

10 

25 


>70dB° 








TCA335GG 


m+z 

sl5 



C 

sl5 

15 

25 

50 

3 

80>75dB° 

14,9 



*2,5 

FP6 

S 

F6-1 

TCA335W 


m+z 

S13-15 

sl3 



C 







-14 




FP6 

S 

F6-1 




s2-13 

5U S 

V 

70mA 


s5 

15 

25 

50 


>65dB° 








TCA365 

B 

V 

sl8 

sU S 


15W 

C 

sl5 

10 

100 


5 > 1 

90=*80dB° 

12,5 



20*40 

10220 

S 

M5-1 

TCA365H 



S4-18 



3A 

C 






5+ 


3 / uV+ 


T0220 

S 

M5-la 

TCA365A 

B 

V 

s21 

sU S 

13W 

C 

sl5 

10 

100 

V 

5>1 

80>70dB° 

13 



20*40 

T0220 

S 

M5-1 




s3-20 


V 

3,5 A 







2+ 


2^V+ 





TCA410A 

B 

MI, OS 

sl8 

s6 

sU r 

250 

C 

sl5 

10 

1 


2,5pF 

0,99995 

13,5 

6-14 

0,7*2 

2* 3 

T072 

V 

T4-1A 













>0,998 

>2,5+ 


80+ 





TCA410B 

B 

MI, OS 

sl8 

s6 

sU r 

250 

C 

sl5 

10 

3 


2,5pF 

0,99995 

13,5 

6-14 

0,7*2 

2* 3 

T072 

V 

T4-1A 






b 







^•0,998 

>2,5+ 


80+ 





TCA410D 

B 

MI, OS 

sl8 

s6 

sU c 

250 

C 

sl5 

10 

3 


2,5pF 

0,9995 

13,5 

6-14 

0,7*2 

2*3 

S06 

V 

S6-4 




s5-18 


b 







>0,998 

^2,5+ 


80+ 





TCA490 

B 

U,NF 

sl8 

s5 

sl5 

400 

D 

sl2 

6 

500 

1000 


6,5-50k 

8 




DIP14 

V 

D14-28 















5+ 

10n c 




















0,5+ 

100n G 






TCA520B 

B 

LP,U 

u22 

52 

sU c 

200 

C 

+5 

6 

75 

250 


15k>10k 

Up-0,] 


15+ 

= 1,2 

DIP8 

p 

D8-8 

TCA520D 







C 







2§+ 



S08 

p 

S8-8 















500+ 

100 c 






TCA680D 

B 

U,0S 

518 

0,5 

sU c 

500 

C 

sl5 

8 

30 

100 


100 >30 

13 

22 

50*100 

0,05° 

4* 6 

SOS 

V 

S8-3 



1 


10+ 

vJ 









20*15-. 

>6+ 





TCA1365 

B 

V 

s21 

sU s 


13W 

C 

si 5 

10 

100 

l£i 

5>1 

80>70dB° 

13 


*5^jV+ 

20*40 

10220 

s 

M7-1 






V 

3,5A 







0,5+ 













315 

U, rau >0 > 5 

n 3 ON ’ 

U 3 OFF 

V zesilovafi zapnut 
















sl5 

V zesilovaC vypnut 








TCA2365 

B 

V 

516 

sUe 



C 

slO 

10 

100 


5 > 1 

80 >70dB c 

8,5 


3^jV+ 

30*50 

PSIP9 

s 

M9-2 

TCA2365A 



S4-15 

J 

r 0M 

= 2,5A 

C 






4+ 



DIP18 

s 

D18-1 








slO 

U, DM = 3- 
u 6 0N = o 
U 6 OFF u 

5 V zesilovafi zapnut 
















slO 

-IV zesilovafi vypnut 








TDA0301D 

B 

u,os 

sI8 

s30 

5U S 

470 

C 

s5-15 7,5 

50 

250 

2>0,5 

160k>25k 

14 

30 C 


1,8*3 

S08 

V 

S8-1D 

TDA0319D 

B 

K 

u36 

s5 

sl5 

500 

C 

sl5 

8 

200 

1000 


40k > 8k 




<+12, 

*-5 

i S010 

V 

S10-61 

TDA0324D 

B 

U,0S 

u32 

s32 

-0,3 

500 

C 

+5 

7 

50 

500 


100k 

+3,5 

40>20 


0,8>2 

S014 

V 

S14-41 






+32 










1+ 






TDA0358D 

B 

U 

u32 

s32 

"0,3 

450 

C 

+5 

7 

50 

500 


100k 

+3,5 

40>20 


: 1,2 

SOB 

V 

S8-21 






+32 










1+ 






TDA0741D 

B 

U 

s!8 

s30 

sl5 

470 

C 

sl5 

6 

200 

500 

2>0,3 

200k>20k 

13 

25 

60 

=2,8 

S08 

V 

S8-6 















0,5+ 


0,3° 





TDA0748D 

B 

U 

sl8 

s30 

sl5 

470 

D 

sl5 

6 

200 

500 

2>0,3 

150k>20k 

14 

25 

75 

= 2,8 

S08 

V 

S8-1D 













2pF 


5,5+ 


0,3° 





TDA1034 

B 

U 

s20 

s0,3 

sU c 

630 

c 

sl5 

4 

300 

1500 

>0,03 

100k>30k 

13 

38 

0,3 

5*8 

T099 

V 

T8-4 

T0A1034B 





O 


c 








i% 

4+ 0 


DIP8 

V 

08-4 

TDA1034D 






500 

c 







6+ 

22 C 

0,02° 


S08 

V 

S8-8 

TDA1034N 

B 

u 

s20 

s0,3 

sU c 

630 

c 

sl5 

4 

200 

800 

=*0,03 

100k>30k 

13 

38 

0,3 

5* 8 

T099 

V 

T8-4 

TQA1034BN 






c 








10+ 

*4,5+ 


DIP8 

V 

08-4 

TDA1034DN 





500 

c 











SO 8 

V 

S8-8 

TDA1458D 

B 

u 

u36 

s30 

sUp 

480 

c 

sl5 

6 

200 

500 

1>0,3 

100k>20k 

14 

20 

300 

= 5,6 

S08 

V 

S8-22 















0,8+ 

1,1+ 






TOA4250D 

B 

PR 

sl8 

s30 

5U S 

470 

c 

s6 

6 

20 

80 


200k>50k 

13,5 

0,25+ 

I SET = 

10 £iA 

= 0,1 

S08 

V 

S8-7 









s6 

5 

4 

10 


200k>50k 

14 

0,025' 

I SET = 

1 £jA 

7*11 




T0B7910 

B 

V 

sl8 

s30 

sl5 

7,5W 

D 

+15 

6 

200 

500 

>0,3 

20 

11,5 

500 


= 20 

DIP16 

SI 

D16-12 






X 0 

750 mA 







1+ 

0,5+ 







TL022CD 

B 

IP, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

0 

sl5 

5 

40 

100 


80 >60 

0,5+ 

0,5 

50+ 

= 0,25 

S08 

11 

S8-22 

TL022CP 







D 









0,3° 


DIP8 

TI 

D8-22 

TL022CJG 







D 











CDIP8 

II 

08-22 

TL022MU 

B 

IP,OS 

s22 

s30 

sl5 

675 

A 

sl5 

5 

80 

250 


86 >72 

0,5+ 

0,5 

50+ o 

= 0,25 

FP10 

TI 

F10-22 

TL022MJG 






680 

A 








0,3° 


CDIP8 

TI 

08-22 

TL031ACD 

B3F 

IP,OS 

s!8 

s3 

si 5 

725 

D 

s5 

2,8 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12> 4 

3; 2+ 

1+ 

0,138 C 

0,132 C 

*0,25 

=0,28 

508 

TI 

S8-6 

TL031ACL 




1+ 


825 

D 

sl5 

0,8 

0,1 

0,2 

lT/4p 

14,3> 5 

13; 

1,1+ 

T099 

TI 

T8-6A 

TL031ACP 






1000 

D 







2,9- 


41+ 


DIP8 

TI 

08-6 

TL031ACJG 

_1_ 





1050 

D 










CDIP8 

TI 

D8-6 


53 



TYP 


D 


A 


V 


z 


TBA222B IB 
TBA222BS1 
TBA222G | 

TBB0324A B 


TBB0741G B 


TBB0742G B 


TBB0747 B 
TBB0747A 

TBB0748 B 
TBB0748B 

TBB741G B 
TBB741GG 

TBB742G B 


TBB1331A B 


TBB1458 B 
TBB1458B 
TBB1458G 
TBB1438GG 

TBB2331 IB 
TBB2331B 


TBB4331A B 


TBC0747 B 


TBC0748 B 


TBC1458 B 


TBC2332 B 
TBC2332B 


TBC4332A B 


TBE2335 B 
TBE2335B 


TBE4335A B 


TCA220 B 

TCA311 B 

TCA311A 

TCA311G 

TCA311GG 

TCA311W 

TCA312 B 

TCA312A 

TCA312G 

TCA313 B 

TCA315A 

TCA315G 

TCA315GG 

TCA315W 

TCA321 B 

TCA321A 

TCA321G 

TCA321GG 

TCA321W 

TCA322 B 

TCA322A 

TCA322G 

TCA325 B 


TCA325A B 
TCA325G 


TCA325GG B 
TCA325W 


1! 

U S 

U ID 

U I 

p 

r tot 

9B 


I IO+ 

J I+ 



max 

max 

max 

max 

■ i 

Lv j 

Lv J 

L'v] 

_mWj 

u,os 

s22 

S4-18 

s30 

sU s 


h+b 





U 

sl6 

sU c 

sll c 



si,5-16 


O 


U,OS 

sl8 

s30 

sU c 


h+h 



o 


U,05 

s22 

BBill 

SU C 


£rv+z 





U,OS 



sl5 


U,OS 

sl8 

S4-18 

s30 

s!5 


U, m+h 

slB 

mill 



h+h 

54-13 


sU s 


U 

s22 

mil 



£rv+z 

S4-15 


SU S 


U,OS 

sl7 

S2-13 

sU s 

* 0 * 

10mA 


sl3-17 

slf 


U,OS 

sl8 

S4-18 

s30 

sl5 


or 





u,os 

sl5 

S2-13 

sli c 

X 0^ 

70mA 


S13-15 

slf 


u,os 

sl5 

S2-13 

sU c 

In* 6 

< 

e 

o 

r- 


S13-15 

slf 

0 


u,os 

s22 

s4-22 

s30 

sl5 


u,os 

s22 

s4-22 

s30 

sl5 


u,os 

s22 

s4-22 


sl5 


u,os 

315 

S2-13 

sU c 

V 

o 

1 — 1 

70mA 


S13-15 

sl§ 


u,os 

sl5 

s2-13 

sU c 

I o < 

70mA 


513-15 



u,os 

sl5 

S2-13 

sU c 

I o < 

70mA 


S13-15 

sl§ 


u,os 

sl5 

s2-13 

sU c 

V 

70mA 


S13-15 

513 



u 

sl8 

s5 

sl8 

550 

U,K 

sl5 

s2-13 

sU c 

si? 

I n < 

'70mA 

£+b 

513-13 



£+b 





£+b 





U,K 

sl5 

S13-15 

sl3 




s2-13 

sU S 

1— 

O 

A 

70mA 

U,K 

sl5 

S13-15 

sl3 

I o < 

70mA 


S2-13 

sU c 


£+2 


J 



£+2 





U 

sl5 

sUq 




S2-15 




z+b 



I n <70mA 

z+b 





z+b 





U 

sl5 

sU c 




S2-15 


V 

-70mA 

U 

sl5 

sU c 




S2-15 

O 

Jo' 

e 70mA 

U 

sl5 

sU c 




S2-15 

□ 

V 

70mA 

U z+2 
z+2 

sl5 

sU s 

Jo" 

70mA 

_ 


U S 

[V] 

U I0 

max 

[mV] 

Jio 

max 

[nA] 

Jib 

max 

[nA] 

R I 

[MQ] 

[ L fr] 

A U 

A uo° 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

[v] 

SR+ 

[V/^is] 

IqM 

CJ>F] 

B1+ 

[MHz] 

R 0 [£2] 

U. | 

[ffc] 

J S 

[mA] 

rsa] 

1 

V 

z 

sl5 

4 

100 

350 

>0,3 

106>94d8 

13 

15-25 

75 


DIP8 

S 

D8-6 





l,4pF 


0,5+ 


0,3° 


0IP8 

s 

D8-6 

■ 










SOS 

S 

S8-10 

s2,5 

"7 

50 

250 



5mV 

50>12 


<1,2 

DIP14 

S 

D14-42 

sl5 





100>88dB 








+30 






27 







sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

100>86dB 

13 

15-25 

75 


S08 

s 

S8-6 





1,4pF 


0,5+ 


0,3° 





sl5 

4 

100 

350 

>0,3 

106>94dS 

13 

15-25 

75 


S08 

s 

S8-6 





l,4pF 


0,5+ 


0,3° 





sl5 

6 

200 

500 

2>0,3 

100>86dB 

12 


75 

<2,8 

T0100 

s 

T10-22 





1 >4pF 


0,5+ 


0,3° 


DIP14 

s 

D14-22 

sl5 

6 

200 

500 

2>0,3 

100>86dB 

12 

18 

75 

<2,8 

T099 

s 

T8-1DA 





2pF 


5,5+ 


0,3° 


DIP8 

s 

D8-1D 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

100>86dB 

13 

15-25 

75 

|<2,8 

S08 

s 

S8-6 





1,4pF 


0,5+ 


0,3° 


S08 

s 

S8-6 

sl5 

4 

100 

350 

>0,3 

106>94d8 

13 

15-25 

75 

<2,8 

S08 

s 

S8-6 





l,4pF 


0,5+ 


0,3° 





sl5 

20 

25 

50 

3 

68>55dB 

14,8 



<2,5 

DIP6 

s 

D6-2 







9+ 







s5 

20 

25 

50 


53dB 








sl5 

6 

200 

500 

1>0,3 

100>86dB 

13 


75 

2< 3 

T099 

s 

T8-22 





6pF 


0,5+ 




DIP8 

s 

08-22 











S08 

s 

S8-22 











S08 

s 

S8-22 

sl5 

10 

25 

50 

3 

8O75dB 0 

+14,9 



<1,5 

T099 

s 

T8-23 







-14 




DIP8 

s 

D8-23 

s5 

15 

25 

50 


>70dB° 

4,9/-4 



mas 




515 

15 

25 

50 

3 

80>75dB° 

+14,9 



1< 3 

DIP14 

s 

D14-44 







-14 







s5 

15 

25 

50 


>70dB° 

4,9/-4 







sl5 

4 

100 

500 

2>0,3 

106>94dB 

13 


75 

<2,8 

T0100 

s 

T10-22 





1,4pF 


0,5+ 


0,3° 





sl5 

4 

100 

350 

2>0,3 

103>94dB 

13 

18 

75 

<2,8 

T099 

s 

T8-1DA 





2pF 


5,5+ 


0,3° 





sl5 

4 

100 

350 

1>0,3 

106>94dB 

13 

18 

75 

<5 

T099 

s 

T8-22 





6pF 


0,5+ 







sl5 

15 

40 

80 

3 

83>80dB 

14,9 



<1,5 

T099 

s 

T8-23 







-14 




DIP8 

s 

08-23 

s5 

10 

15 

30 


>70dB 

4,9/-4 



<0,5 




sl5 

10 

5 

15 

3 

83>80dB 

14,9 



1< 3 

DIP14 

s 

D14-44 







-14 







s2 

10 

5 

15 


>75dB 








sl5 

15 

25 

50 

3 

80>75dB 

+14,9 



■*1,5 

T099 

s 

T8-23 







-14 




DIP8 

s 

08-23 

s5 

15 

25 

50 


>70dB 

4,9/-4 



0,5 




sl5 

15 

10 

25 

3 

80>75dB 

+14,9 



1< 3 

0IP14 

s 

014-44 







-14 







s2 

17 

10 

25 


70dB 




1 




s6 

10 

200 

* 

>25k 

4000 

-6/+3, 

5 


<1 

DIP16 

V 

D16-36 

sl5 

10 

25 

50 

3 

80>75dB° 

14,9 



<2,5 

T099 

s 

T8-63 







30+ 




DIP6 

s 

06-1 

s5 

15 

25 

50 


>65dB° 





FP6 

s 

F6-2 











FP6 

s 

F6-2 











FP6 

s 

F6-2 

sl5 

10 

5 

15 

3 

83>80dB o 

14,9 



<2,5 

T099 

s 

T8-63 







30+ 




DIP6 

s 

D6-1 

s2 

10 

5 

15 


>75dB° 





S06 

s 

S6-1 

sl5 

15 

10 

25 

3 

80>75dB° 

4,9 



<2,5 

T099 

s 

T8-63 







30+ 




DIP6 

s 

06-1 

s2 

17 

10 

25 


>70dB° 





S06 

s 

S6-1 











FP6 

s 

F6-2 











FP6 

s 

F6-2 

sl5 

7,5 

300 

¥ 

>0,2 

80>75dB° 

14,9 



<2,5 

T099 

s 

T8-63 






50+ 




DIP6 

s 

06-1 

s5 

7,5 

300 



>65dB° 





FP6 

s 

F6-2 










FP6 

s 

F6-2 











FP6 

s 

F6-2 

sl5 

4 

100 

700 

>0,2 

87>80dB° 

14,9 



=2,5 

T099 

s 

T9^63 







50+ 




DIP6 

s 

D6-1 

s2 

4 

70 

500 


>80dB° 





S06 

s 

S6-1 

sl5 

7,5 

300 


>0,2 

80=-75dB° 

14,9 



<2,5 

T099 

s 

T8-63 

s5 

7,5 

300 



>65dB° 








sl5 

5,5 

200 

800 

>0,2 

85>80dB o 

14,9 



<2,5 

DIP6 

s 

D6-1 







50+ 




S06 

s 

S6-1 

s2 

6 

150 

600 


>75dB° 








sl5 

7,5 

300 

Ip 

>0,2 

80>75dB° 

14,9 



<2,5 

FP6 

s 

F6-2 

s5 

7,5 

300 

5 


>65d8° 

50+ 




FP6 

s 

F6-2 




































TL051CP POKR: 

TL051CJG 

TL051ID 

TL051IL 

TL051IP 

TL051IJG 

TL051MD 

TL051ML 

TL051MP 

TL051MFK 

TL051MJG 

TL052ACD BJF 

TL052ACL 

TL052ACP 

TL052ACJG 

TL052AID 

TL052AIL 

TL052AIP 

TL052AIJG 

TL052AMD 

TL052AML 

TL052AMP 

TL052AMFK 

TL052AMJG 

TL052CD BJF 

TL052CL 

TL052CP 

TL052CJG 

TL052ID 

TL052IL 

TL052IP 

TL052IJG 

TL052MD 

TL052ML 

TL052MP 

TL052MFK 

TL052MJG 

TL054ACD BJF 

TL054ACJ 

TL054ACN 

TL054AID 

TL054AIJ 

TL054AIN 

TL054AMD 

T1054AMJ 

TL054AMN 

T1054AMFK 

TL054CD BJF 

TL054CJ 

TL054CN 

TL054ID 

TL054IJ 

TL054IN 

TL054MD 

TL054MJ 

TL054MN 

TL054MFK 

TL060CD BJF 
TL060CP 

TL060ID BJF 

TL060IP 

TL060ACD 

TL060ACP 

TL060ACJG 

TL060BCDI 

TL060BCPI 

TL060BCJG 

TL060CJGIBJF 


TL060IJG BJF 

TL061CD BJF 
TL061CP 

TL061ID BJF 

TL061IP 

TL061ML 

TL061MU 

TL061ACD 

TL061ACP 

TL061ACJG 

TL061BC0IBJF 

TL061BCPI 

TL061BCJG 

TL061CJG BJF 
T1061IJG BJF 


s30 sl5 
1 + 


s30 sl5 
1 + 


s30 sl5 
1 + 


s30 sl5 
1 + 


LP,U 
OS, 10 

sl8 

s30 

sl5 

LP,U 
OS, 10 

sl8 

s30 

sl5 

LP,U 

sl8 

s30 

sl5 






725 D 
825 0 

1000 0 
1050 D 
725 
825 
1000 
1050 
725 
825 
1000 
1375 
1050 

725 0 

825 D 
1000 D 
1050 D 
725 
825 
1000 
1050 
725 
825 
1000 
1375 
1050 

950 D 
1375 D 
1575 D 
950 
1375 
1575 
950 
1375 
1575 
1375 

950 D 
1375 D 
1575 0 
950 
1375 
1575 
950 
1375 
1575 
1375 

680 D 
680 D 


680 D 
680 D 
680 D 
680 D 


s30 sl5 680 

s30 sl5 680 
680 

s30 sl5 680 
680 
680 
675 
680 D 
680 D 
680 0 

s30 sl5 680 0 

680 D 
680 0 




u s u io rio Z IB 


max max max 
CV] |CmV]|[nAj [nA] 



s5 2,8 0,1 0,2 
sl5 0,8 0,1 0,2 


T/ 59 > 25 

OpF 

IT 105*50 
12pF 


s5 3,5 0,1 0,2 
sl5 1,5 0,1 0,2 


s5 3,5 0,1 0,2 
sl5 1,5 0,1 0,2 


s5 5,5 0,1 0,2 
sl5 4 0,1 0,2 


sl5 15 0,2 0,4 


sl5 6 0,1 0,2 


IT 6 =»3 
1 + 

IT 6»4 
1 + 


sl5 15 0,2 0,4 


sl5 6 0,1 0,2 


sl5 15 0,2 0,4 


IT 6* 3 
1 + 


IT 6*3 
1 + 


sl5 6 0,1 0,2 IT 6=M 


sl5 3 0,1 0,2 


sl5 15 0,2 0,4 IT 6*3 

1 + 

sl5 6 0,1 0,2 IT 6*4 


3;-2, 
17,8+ 

13;-12 3+ 
20,7+13+ 


IT 59* 25 

lOpF 

IT 105*50 

12pF 


IT 12*25 
lOpF 

IT 133>50 
12pF 


IT 12*25 
lOpF 

IT 133*50 
12pF 


3;-2,5 3+ 
17,8+ 

13;—12 3+ 
20,7+1 


3;-2,5 2,7+ 21+ 
15,4+ 55° 
13;—12 2,7+ 21+ 
17,8+1 56° 


3;-2,5 2,7+ 21+ 
15,4+ 55° 
13;—12 2,7+ 21+ 
17,8+1 56° 


DIP8 

S3 

08-6 

CDIP8 

Eii 

D8-6 

S08 

m 

S8-6 

T099 

TI 

T8-6A 

DIP8 

TI 

08-6 

CDIP8 

TI 

D8-6 

S08 

TI 

S8-6 

T099 

TI 

T8-6A 

DIP8 

TI 

08-6 

LCC20 

TI 

L20-6 

CDIP8 

TI 

08-6 

S08 

TI 

S8-22 

T099 

TI 

T8-22A 

DIP8 

TI 

08-22 

CDIP8 

TI 

08-22 

S08 

TI 

S8-22 

T099 

TI 

TB-22A 

DIP8 

TI 

08-22 

CDIP8 

TI 

08-22 

S08 

TI 

S8-22 

T099 

TI 

T8-22A 

DIP8 

TI 

08-22 

LCC20 

TI 

L20-22 

CDIP8 

TI 

D8-22 

S08 

TI 

S8-22 

T099 

TI 

T8-22A 

DIPS 

TI 

D8-22 

CDIP8 

TI 

08-22 

S08 

TI 

S8-22 

T099 

TI 

T8-22A 

0IP8 

TI 

D8-22 

C0IP8 

TI 

D8-22 

S08 

TI 

S8-22 

T099 

TI 

T8-22A 

DIP8 

TI 

D8-22 

LCC20 

TI 

L20-22 

CDIP8 

TI 

D8-22 

S014 

TI 

S14-42 

CDIP14 

TI 

D14-42 

DIP14 

TI 

014-42 

S014 

TI 

S14-42 

CDIP14 

TI 

014-42 

DIP14 

TI 

D14-42 

S014 

TI 

S14-42 

CDIP14 

TI 

D14-42 

DIP14 

TI 

014-42 

LCC20 

TI 

L20-42 

S014 

TI 

S14-42 

CDIP14 

TI 

D14-42 

DIP14 

TI 

D14-42 

S014 

TI 

S14-42 

CDIP14 

TI 

D14-42 

DIP14 

TI 

D14-42 

S014 

TI 

S14-42 

CDIP14 

TI 

014-42 

DIP14 

TI 

D14-42 

LCC20 

TI 

L20-42 

S08 

TI 

S8-1 

DIP8 

TI 

D8-1 

S08 

TI 

S8-1 

DIPS 

TI 

D8-1 

S08 

TI 

S8-1 

DIP8 

TI 

D8-1 

CDIP8 

TI 

08-1 

SOS 

TI 

S8-1 

DIP8 

TI 

08-1 

CDIP8 

TI 

D8-1 

C0IP8 

TI 

D8-1 

C0IP8 

TI 

08-1 

SOS 

TI 

S8-6 

DIP8 

TI 

08-6 

S08 

TI 

S8-6 

0IP8 

TI 

08-6 

T099 

TI 

T8-6A 

FP10 

TI 

F10-6 

S08 

TI 

S8-6 

DIP8 

TI 

D8-6 

CDIP8 

TI 

08-6 

S08 

TI 

S8-6 

DIP8 

TI 

08-6 

CDIP8 

TI 

08-6 

C0IP8 

TI 

08-6 

CDIP8 

TI 

D8-6 


55 





























TYP 


D 


V 


Z 


TYP 

D 

1 

U S 

max 

[V] 

U ID 

max 

[V] 

U I 

T I+ 

max 

[V] 

P tot 

max 

>W] 

4 

u s 

r v] 

U I0 

max 

[mV] 

I I0 

max 

[nAj 

X IB 

max 

[nA] 

R I 

[mQ] 

ffr] 

A u 

A U0° 

BW+ 

[ MHz] 

U 0M/M 

[v] 

SR+ 

[V//JS] 

I 0 [mA] 

C c [pF] 

B1+ 

[MHz] 

R g [C] 

tjfeis] 

[ U ^] 

i 

1 

V 

Z 

TL061MFK 

B3F 

LP,U 

sl8 

s30 

s!5 

680 

A 

sl5 


0,1 

0,2 

IT 

6> 4 

10 


■K 

0,25 

LCC20 

TI 

L20-6 

TL061MJG 


OS, 10 




680 

A 






1+ 

3,5+ 




CDIP8 

TI 

08-6 

TL062CD 

B3F 

LP,U 

sie 


sl5 

680 

0 

sl5 


0,2 

0,4 

IT 

6>3 

10 


42+ "* 

0,25 

S08 

TI 

S8-22 

TL062CP 


OS, 





D 






1+ 

3,5 


0,2° 


DIP8 

TI 

D8-22 

TL062ID 

B3F 

LP,U 

sl8 

Ms 

sl5 

680 


315 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6> 4 

10 


42+ » 

0,25 

S08 


S8-22 

TL062IP 


OS 




680 







1+ 

3,5+ 


0,2° 


DIP8 


08-22 

TL062NL 






680 












T099 

m\ 

T8-22A 

TL062MU 






675 












FP10 

TI 

F10-22 

TL062ACD 






680 












S08 

TI 

S8-22 

TL062ACP 






680 

D 











DIP8 

TI 

D8-22 

TL062ACJC 






680 

D 











CDIP8 

TI 

D8-22 

TL062BCD 

B3F 

LP,U 

slB 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

6=* 4 

10 


42+ - 

0,25 

S08 

TI 

S8-22 

TL062BCP 


OS 





D 






1+ 

3,5+ 


0,2° 


DIPS 

TI 

D8-22 

TL062BCJC 







D 











CDIP8 

TI 

08-22 

TL062C0G 

B3F 

LP,U 

slB 

s30 

sl5 

680 


sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6=*- 3 

10 


42+ < 

0,25 

CDIP8 

TI 

D8-22 



OS 











1+ 

3,5+ 


0,2° 





TL062I3G 

B3F 

LP, U 

sl8 

s30 

sl5 

680 


sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6=* 4 

10 


42+< 

0,25 

CDIP8 

TI 

08-22 

TL062MFK 


OS 











1+ 

3,5+ 


0,2° 


LCC20 

TI 

120-22 

TL062MJG 


















C0IP8 

TI 

D8-22 

TL064CD 

B3F 

LP,U 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6=* 3 

10 


42+ « 

0,25 

S014 

TI 

S14-42 

T1064CJ 


OS 





D 






1+ 

3,5+ 


0,2° 


CDIP14 

TI 

014-42 

TL064CP 







0 











DIP14 

TI 

D14-42 

TL064ID 

B3F 

LP,U 

slB 

s30 

sl5 

680 


sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6=- 4 

10 


42+ < 

0,25 

S014 

TI 

S14-42 

TL064I3 


OS 











1+ 

3,5+ 


0,2° 


CDIP14 

TI 

D14-42 

TL064IN 


















DIP14 

TI 

014-42 

TL064MJ 

B3F 

LP,U 

sl8 

s30 

sl5 

680 


sl5 

9 

0,1 

0,2 

IT 

6=*4 

10 


42+< 

*0,25 

CDIP14 

TI 

D14-42 

TL064MW 


OS 





A 






1+ 

3,5+ 


0,2° 


FP14 

TI 

F14-42 

TL064ACD 

B3F 

LP,U 

slB 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6»4 

10 


42+ ■ 

0,25 

SOI 4 

TI 

S14-42 

TL064ACJ 


OS 





D 






1+ 

3,5+ 


0,2° 


CDIP14 

TI 

014-42 

TL064ACN 







D 











0IP14 

TI 

014-42 

TL064BCD 

B3F 

LP,U 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

si 5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

6=*4 

10 


42+ - 

0,25 

S014 

TI 

S14-42 

TL064BC0 


OS 





D 






1+ 

3,5+ 


0,2° 


CDIP14 

TI 

014-42 

TL064BCN 







D 











DIP14 

TI 

D14-42 

TL064MFK 

B3F 

LP,U 

sl8 

s30 

sl5 

680 

n 

sl5 

9 

0,1 

0,2 

IT 

6>4 

10 


42+ * 

0,25 

LCC20 

TI 

L20-42 



OS 











1+ 

3,5+ 


0,2° 





TL066CD 

B3F 

LP, U 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6»3 

10 


220 - 

0,25 

S08 

TI 

S8-12 

TL066CP 


OS 


U PWR 

<sO,! 


D 






1+ 

3,5+ 


42+ 


DIP8 

TI 

D8-12 

TL066ID 

B3F 

LP,U 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6 =-4 

10 


220 - 

0,25 

S08 

TI 

S8-12 

TL066IP 


OS 



<so,; 


H 






1+ 

3,5+ 


42+ 


DIP8 

TI 

08-12 

TL066AC0 







D 









0,2 


S08 

TI 

S8-12 

TL066ACP 







D 











DIP8 

TI 

08-12 

TL066AC3G 






D 











C0IP8 

TI 

08-12 

TL066BCD 

B3F 

LP,U 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

6 >4 

10 


220 - 

0,25 

S08 

TI 

S8-12 

TL066BCP 


OS 



<sO,! 


D 






1+ 

3,5+ 


42+n 


DIP8 

TI 

D8-12 

TL066BCJG 






D 









0,2° 


CDIP8 

TI 

D8-12 

TL066C3G 

B3F 

LP,U 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

6 > 3 

10 


220 < 

0,25 

CDIP8 

TI 

D8-12 



OS 


U PWR 

<sO,! 








1+ 

3,5+ 


42+ 





TL066I3G 

B3F 

LP,U 

sl8 

s30 

sl5 

680 

n 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

6=*4 

10 


220 < 

0,25 

CDIP8 

TI 

D8-12 

TL066MFK 


OS 



<sO,! 


n 






1+ 

3,5+ 


42 0 


LCC20 

TI 

120-12 

TL066MJG 







El 









0,2° 


CDIP8 

TI 

D8-12 

TL070CD 

B3F 

NS, OS 

sl8 

s30 

sl3 

680 

D 

sl5 

19 

0,1 

0,2 

IT 

200 > 25 

12 


18+ n 

<2,5 

S08 

TI 

S8-1 

TL070CP 


14a 





0 






3+ 

13>8+ 


0,1° 


DIP8 

TI 

08-1 

TL070ID 

B3F 

NS, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 


sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 =*50 

12 


18+ n 

*2,5 

S08 

TI 

S8-1 

TL070IP 


14a 











3+ 

13=*8+ 


0,1° 


DIP8 

TI 

D8-1 

TL070ACD 


















S08 

TI 

S8-1 

TL070ACP 


















DIP8 

TI 

D8-1 

TL070AC3G 

















CDIP8 

TI 

08-1 

TL070C3G 

B3F 

NS, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 


sl5 

10 

0,1 

0,2 

IT 

200 >25 

12 


18+ n 

<2,5 

CDIP8 

TI 

D8-1 



14a 











3+ 

13>8+ 


0,1° 





TL070I3G 

B3F 

NS, OS 

slB 

s30 

sl5 

680 

F 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >50 

12 


18+ n 

<2,5 

CDIP8 

TI 

D8-1 



14a 











3+ 

13>6+ 


0,1° 





TL071CD 

B3F 

NS, OS 

sl8 

s30 

si 5 

680 


sl5 

10 

0,1 

0,2 

IT 

200 >25 

12 


18+ o 

<2,5 

508 

TI 

S8-6 

TL071CP 


10 











3+ 

13>8+ 


0,1° 


DIP8 

TI 

08-6 

TL071ID 

B3F 

NS, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 


sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

300 >50 

12 


18+_ 

*2,5 

S08 

TI 

S8-6 

TL071IP 


10 











3+ 

13>8+ 


0,1° 


DIP8 

TI 

08-6 

TL071M. 

B3F 

NS, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 


sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 =*35 

12 


10+ n 

<2,5 

T099 

TI 

T8-6A 



10 











3+ 

1>8+ 


0,1° 





TL071ACD 

B3F 

NS, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >50 

12 


18+ o 

e 2,5 

SOS 

TI 

S8-6 

TL071ACP 


10 





D 






3+ 

13=*8+ 


0,1° 


DIPS 

TI 

08-6 

TL071AC3G 






D 











CDIP8 

TI 

D8-6 

TL071BCD 

B3F 

NS, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

200 > 50 

12 


18+ n 

e 2,5 

S08 

TI 

S8-6 

TL071BCP 


10 





D 






3+ 

13=*8+ 


0,1° 


DIP8 

TI 

D8-6 

TL071BC3G 






D 











CDIP8 

TI 

08-6 

TL071C3G 

B3F 

NS, OS 

slB 

s30 

sl3 

680 

D 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

IT 

200 >25 

12 


10+ n 

<2,5 

CDIP8 

TI 

D8-6 



10 











3+ 

i3»e+ 


0,1° 





TL071I3G 

B3F 

NS, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

■a 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

300 >50 

12 


18+ n 

<2,5 

CDIP8 

TI 

D8-6 



10 





H 






3+ 

13>8+ 


0,1° 





TL071MFK 

B3F 

NS, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 


sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >35 

12 


18+ o 

= 2,5 

LCC20 

TI 

L20-6 

TL071M3G 


10 





H 

\WM 





3+ 

13=*B+ 


0,1° 


C0IP8 

TI 

D8-6 




































TL072CD BJF 
TL072CP 

TL072ID BJF 
TL072IP 

TL072ML BJF 


TL072ACD BJF 

TL072ACPI 

TL072ACJG 

TL072BCDIBJF 

TL072BCPI 

TL072BCJG 

TL072CJG BJF 

TL072IJG BJF 

TL072MFK BJF 
TL072MJG 

TL074CD BJF 

TLQ74CJ 

TL074CN 

TL074ID BJF 

TL074IJ 

TL074IN 

TL074MJ BJF 
TL074MW 

TL074ACD BJF 

TL074ACJ 

TL074ACN 

TL074BCD BJF 

TL074BCJ 

TL074BCN 

TL074MFK BJF 

TL075CN BJF 

TL080CD BJF 
TL080CP 

TL080ID BJF 
TL080IP 

TL080AC0 BJF 

TL080ACP 

TLOBOACJG 

TLOBOCJG BJF 

TLOBOIJG BJF 

TtOBOMJG BJF 

TL081CD BJF 
TL081CP 

TLOB1ID BJF 

TL081IP 

TL081ACD 

TL081ACP 

TLOB1ACJG 

TL081BCDIBJF 

TLO 8 IBCP 1 

TL081BCJG 

TLOB1CJG BJF 

TL081IJG BJF 

TL081MFK BJF 
TLOB1MJG 

TL082CD BJF 
TL082CP 

TL082ID BJF 

TL082IP 

TL082ACD 

TL082ACP 

TL082ACJG 

TL082BCDIBJF 

TL082BCPI 

TL082BCJG 

TL082CJGIBJF 


NS,OS sl 8 
NS,OS sl 8 
NS,OS sl 8 
NS,OS sl 8 

NS,OS sl 8 

NS,OS sl 8 
NS,OS sl 8 
NS,OS sl 8 
NS,OS sl 8 

NS,OS sl 8 

NS,OS sl 8 
NS,OS sl 8 

NS,OS sl 8 

NS,OS sl 8 
NS,OS sl 8 
LP,OS sl 8 
LP,OS sl 8 
IP,OS sl 8 

LP,OS sl 8 
LP,OS sl 8 
LP,OS sl 8 
LP,OS sl 8 
LP,OS sl 8 

LP,OS sl 8 

LP,OS sl 8 
LP,OS sl 8 
LP,OS slB 
LP,OS sl 8 
LP,OS sl 8 

LP,OS slB 

LP,OS s !8 


U ID U I P tot 

I ID+ h+ 
max max max 
[V] [V][mW] 


s30 sl5 680 


s30 sl5 680 
s30 s!5 680 


U S U I0 I I0 I IB 

max max max 
[V] [mV] [nA] [nA] 


sl5 10 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 3 0,1 0,2 

sl3 10 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 10 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 9 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 3 0,1 0,2 

sl5 9 0,1 0,2 

sl5 10 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 3 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 

515 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 3 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 


[MQ] A 
C T B 
[PFJ [ 


35B 


U 0M/M 

IgCmA] 

Lv] 

CJ.PFJ 

SR+ 

B1+ 

[V/^js] 

[MHz] 



IT 200>25 12 

3+ 13»8+ 

IT 200 >50 12 

3+ 13>6+ 

IT 200 >35 12 

3+ 13>8+ 

IT 200 >50 12 

3+ 13>8+ 

1T 200 >50 12 

3+ 13>8+ 

IT 200 >25 12 

3+ 13>8+ 

IT 200 >50 12 

3+ 13>6+ 

IT 200 >35 12 

3+ 13>8+ 

1T 200 >25 12 

3+ 

IT 200 >50 

3+ 

IT 200 >35 

3+ 

IT 200 >50 

3+ 

IT 200 >50 

3+ 

1T 200 >35 

3+ 

IT 200 >35 

3+ 


IT 200 >25 

IT 200 >50 

IT 200 >50 

IT 200 > 25 

IT 200> 50 

IT 200> 25 

IT' 200> 25 

IT 200> 50 


12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 


IT 200> 50 12 3+ 

13>8+ 


1T 200> 25 12 3+ 

13>8+ 

IT 200> 50 12 3+ 

1 > 8 + 

IT 200> 25 12 3+ 

1 > 8 + 

IT 200> 25 12 3+ 

13=6+ 

IT 200 >50 12 3+ 

13>8+ 


IT 200 >50 12 3+ 18+ 

17*8+ 0,05 c 

IT 200> 25 12 3+ 18+ , 


1 

V 

S08 

TI I 

DIP 8 

TI C 

SOS 

DIP 8 

m 

T099 

TI 

SOB 

TI I 

DIP 8 

TI E 

CDIP 8 

TI C 

S08 

TI 

DIP 8 

TI C 

CDIP 8 

TI C 

CDIP0 

TI C 

CDIP 8 

TI 

LCC20 

TI 

CDIP 8 

TI 

S014 

TI 

CDIPl^ 

TI 

DIP14 

TI 

S014 

TI 

CDIP1* 

TI 

DIP14 

TI 

CDIPl^ 

TI 

FP14 

TI 

S014 

TI 

CDIP1* 

TI 

DIP14 

TI 

S014 

TI 

CDIP1* 

TI 

DIP14 

TI 

LCC20 

TI 

DIP14 

TI 

S08 

TI 

DIPS 

TI 

S08 

TI 

DIP 8 

TI 

S08 

TI 

DIP 8 

TI 

CDIP 8 

TI 

CDIP 8 

TI 

CDIP 8 

TI 

C0IP8 

TI 

S08 

TI 

0IP8 

TI 

SOB 

TI 

DIP 8 

TI 

S08 

TI 

DIP 8 

TI 

CDIP 8 

TI 

508 

TI 

DIP 8 

TI 

CDIP 8 

TI 

CDIP 8 

TI 

CDIP 8 

TI 

LCC20 

TI 

CDIP 8 

TI 

S08 

TI 

DIP 8 

TI 

SO 8 

TI 

DIPS 

TI 

S08 

TI 

DIP 8 

TI 

CDIP 8 

TI 

SOB 

TI 

DIPS 

TI 

CDIP 8 

TI 

CDIP 8 

TI 



57 


















































TYP 


0 


V 


z 


TYP 

0 

1 

u s 

max 

[V] 

U ID 

J ID+ 

max 

[V] 

U I 

X I+ 

max 

[V] 

P 

r tot 

max 

[mW] 

II 

U S 

[v] 

U I0 

max 

[mV] 

I IO 

max 

[nA] 

X IB 

max 

[nA] 

R I 

[M3] 
ft F] 

A U 

A uo° 

BW+ 

[MHz] 

U OM/M 

[V] 

SR+ 

[V/iis] 

I 0 [mA] 

C c [ P F] 

B1+ 

[MHz] 

Rq[Q] 

t%s] 

cfto] 

| 

■ 

V 

Z 

TL082I3G 

B3F 

LP,OS 

slB 

s30 

sl5 

680 

F 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >50 

12 

3+ 

i8 + 

'2,8 

CDIP8 

TI 

08-22 















13>8+ 


0,05° 





T1082MFK 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >25 

12 

3+ 

18+ n 

c 2,8 

LCC20 

TI 

120-22 

TI.082MJG 







A 







1>8+ 


0,05° 


CDIP8 

TI 

08-22 

TL083CD 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200 >25 

12 

3+ 

18+ n 

'2,8 

S014 

TI 

S14-22 

TL083C3 







D 







13>8+ 


0,05° 


CDIP14 

TI 

D14-22 

TL083CN 







D 











0IP14 

TI 

014-22 

TL083ID 

B3F 

LP,OS 

slB 

s30 

sl5 

680 

F 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >50 

12 

3+ 

18+ n 

'2,8 

S014 

TI 

S14-22 

TL083IJ 







F 







13>6+ 


0,05° 


Emai 

TI 

D14-22 

TL083IN 







F 








• 



DIP14 

TI 

014-22 

TL083MJ 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >25 

12 

3+ 

18+ n 

■=2,8 

CDIP14 

TI 

D14-22 















13>8+ 


0,05° 





TL083ACD 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >50 

12 

3+ 

18+ n 

'2,8 

SOI 4 

TI 

S14-22 

TL083AC3 







D 







1>8+ 


0,05° 


CDIP14 

TI 

014-22 

TL083ACN 







D 











DIP14 

TI 

D14-22 

TL083MFK 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >25 

12 

3+ 

18+ n 

'2,8 


TI 

L20-23 















13>8+ 


0,05° 





TL084CD 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200 >25 

12 

3+ 

10 + ■ 

= 2,8 

S014 

TI 

S14-42 

TL084CJ 







D 







13>8+ 


0,05° 


CDIP14 

TI 

014-42 

TL084CN 







D 











0IP14 

TI 

D14-42 

TL084ID 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

F 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >50 

12 

3+ 

18+ n 

'2,8 

SOI 4 

TI 

S14-42 

TL084IJ 







F 







13>8+ 


0,05° 


CDIP14 

TI 

014-42 

TL084IN 







F 











0IP14 

TI 

014-42 

TL084MJ 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

9 

0,1 

0,2 

IT 

200 >25 

12 

3+ 

18+ n 

'2,8 


TI 

014-42 















13>8+ 


0,05° 





TL084ACD 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

IT 

200 >50 

12 

3+ 

18+ n 

'2,8 


TI 

S14-42 

TL084ACJ 







D 







13>8+ 


0,05° 


CDIP14 

TI 

014-42 

TL084ACN 







D 











DIP14 

TI 

014-42 

TL084BCD 

B3F 

LP,OS 

slB 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

IT 

200 >50 

12 

3+ 

18+ n 

'2,8 

SOI 4 

TI 

S14-42 

TL084BCJ 







D 







13>8+ 


0,05° 


CDIP14 

TI 

014-42 

TL084BCN 







D 











DIP14 

TI 

D14-42 

TL084MFK 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

9‘ 

0,1 

0,2 

IT 

200 >25 

12 

3+ 

18+ n 

'2,8 

CDIP14 

TI 

D14-42 















13>8+ 


0,05° 





TL083CN 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s?o 

sl5 

680 

A 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

IT 

200 >25 

12 

3+ 

18+ n 

'2,8 

DIP14 

TI 

D14-45 















13»8+ 


0,05° 





TL087CD' 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

si 5 

725 

D 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

105 >50 

24 

3+ 

19+ 

'2,8 

S08 

TI 

S8-6 

TL087CL 



s5-15 

1+ 


650 

0 







19>B+ 


0,055 C 


T099 

TI 

T8-6A 

TL0B7CP 






1000 

D 











DIP8 . 

TI 

D8-6 

TL087I0 






725 












S08 . 

TI 

S8-6 

TL087IL 






650 

B 











T099 

TI 

T8-6A 

TL087IP 






1000 

B 











DIP8 

TI 

08-6 

TL087CJG 






1050 

B 











CDIP8 

TI 

D8-6 

TL087IJG 






1050 

B 











C0IP8 

TI 

D8-6 

TL08BCD 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

725 

D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

105 >50 

24 

3+ 

i9+ 

'2,8 

SOB 

TI 

S8-6 

TL088CL 



S3-15 



650 

D 







18>8+ 


0,055 C 


T099 

TI 

T8-6A 

TL088CP 






1000 

0 











DIP8 

TI 

08-6 

TL088ID 

B3F 

UP, OS 

sl8 

s30 

sl5 

725 


sl5 

1 

0,1 

0,2 - 

IT 

105 >50 

24 

3+ 

19+ 

'2,8 

S08 

TI 

S8-6 

TL088IL 



S5-15 



650 








18>8+ 


0,055° 


T099 

TI 

T8-6A 

TL088IP 






1000 












0IP8 

TI 

08-6 

TL088ML 

B3F 

LP.OS 

sl8 

s30 

sl5 

650 


si 5 

3 

25p 

0,1 

IT 

1Q5> 50 

24 

3+ 

19+ n 

'2,8 

T099 

TI 

T8-6A 

TL088MU 



s5-15 



675 








18+ 


0,055° 


FP10 

TI 

F10-6 

TL088CJG 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

1050 

D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

105 >50 

24 

3+ 

19+ n 

'2,8 

CDIP8 

TI 

08-6 




s5-15 











18H3+ 


0,055° 





TL088I3G 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

si 5 

1050 

F 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

105> 50 

24 

3+ 

19+ n 

'2,8 

CDIP8 

TI 

D8-6 




s5-15 











18>6+^ 


0,055° 





TL088MJG 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

1050 

A 

sl5 ’ 

3 

25p 

0,1 

IT 

105> 50 

24 

3+ 

19+ n 

'2,8 

C0IP8 

TI 

D8-6 




s5-15 











.18+ 


0,055° 





TL287CD 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

725 

D 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

105> 50 

24 

3+ 

19+ n 

'2,8 

S08 

TI 

S8-22 

TL287CL 



s5-15 



650 

0 







18>8+ 


0,055° 


T099 

TI 

T8-22A 

TL287CP 






1000 

0 











0IP8 

TI 

08-22 

TL287ID 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

725 

F 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

105> 50 

24 

3+ 

19+ n 

'2,8 

S08 

TI 

S8-22 

TL287IL 



s5-15 



650 

E| 







18>8+ 


0,055° 


T099 

TI 

T8-22A 

TL287IP 






1000 

B 











DIP8 •„ 

TI 

D8-22 

TL287C3G 

B3F 

LP,OS 

slB 

s30 

sl5 

1050 

13 

si 5 

0,5 

0,1 

0,2 

IT 

105 >50 

24 

3+ 

19+ n 

'2,8 

CDIP8 

TI 

D8-22 

TL287I3G 



s5-15 



1050 

H 







18»8+ 


0,055° 


CDIP8 

TI 

D8-22 

TL288CD 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

725 

D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

105 >50 

24 

3+ 

19+ n 

'2,8 

S08 

TI 

S8-22 

TL288CL 



s5-15 



650 

D 







18>8+ 


0,055° 


T099 

TI 

T8-22A 

TL288CP 






1000 

D 











DIP8 

TI 

D8-22 

TL288ID 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

725 

B 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

105 >50 

24 

3+ 

19+ n 

'2,8 

S08 

TI 

S8-22 

TL288IL 



s5-15 



650 

B 







18>6+ 


0,055° 


T099 

TI 

T8-22A 

TL288IP 






1000 

B 











0IP8 

TI 

08-22 

TL288ML 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

650 


sl5 

1 

25p 

0,1 

IT 

105> 50 

24 

3+ 

19+ r 

=2,8 

T099 

TI 

T8-22A 

TL288MU 



s5-15 



675 

A 







18+ 


0,055° 


FP10 

TI 

F10-22 

TL288C3G 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

1050 

D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

IT 

105 >50 

24 

3+ 

19+ r 

'2,8 

CDIP8 

TI 

D8-22 

TL288I3G 



s5-15 



1050 








18>8+ 


0,055° 


CDIP8 

TI 

D8-22 

TL288M3G 

B3F 

LP,OS 

sl8 

s30 

sl5 

1050 


sl5 

3 

25p 

0,1 

IT 

105> 50 

24 

3+ 

19+ r 

=2,8 

CDIP8 

TI 

08-22 



* 

s5-15 











18+ 


0,055° 





TL136C 

B 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 

800 


sl5 

6 

0,2 

0,5 

5 0,3 

300 > 20 

24 

3+ 

7,5+ 

=11,3 

DIP14 

TI 

D14-42 















.2+ 


0.13°_ 






































































































































































































































































































































































































